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అ 'రాన్తూనుజ కీ ర__కజ్లుది 
వోయమిదవటొననము. 


మొదటి మ్యుదణము:. 
వేయి (వతులు 


(భవ _ హేమంతనము గ్‌ 
అకంజణరు _ ₹9ద7 


“రామానుజ నకము ౫”౯౭ల౦' 


చూల్యాము వ్‌ 
ముప్పది రూపాయలు 


ము/దణము వ . 

న. 
వెల్‌ కం్టసైన్స్‌ మ్ఫి వేట్‌ లిమిశెడ్‌ 
కౌడీ పేట 2 వ గ్రంతూరు!..2.. 


స 


నమాలళలోచన సమితి 


మహాకవి _ సరస్వతీ పత ల కళాప్రపూర్ణ జ్జ పద్మ శీ 
డాక్టర్‌ + వుట్టన_లి నారాయణాబాద్యూలు 
కజళప 
వి 
వ్యాకరణ విద్యా (పవీణ = భాషా వ్రవీణ 
శ్రీమూన్‌ శ్రీభామవ్యం అవృలాబాడ్యుూలు, ]జ.గీ. 
విశాఖపటణము 
ల 
న 
పాహిత్య రత్న - ధాషాప్రవీణ 
ఉఆశ్రీనచూన్‌ కె. బి యలొ, నరనింవోాబాడ్యూలు 
లీ ణోదా (ళ₹0జళమాలా నంవౌదవలు 
ముసునూరు 
ణి 
సంగిత సాహిత్య కళొనిథి 
శ్రీమాన్‌ నే చశకవడ్తల కృన్ణమాబాడ్యూలు 
విజయవాడ 
నై 
భాషా (ప్రవీణ - విద్వాన్‌ - లలిత కవి 
ఆీమాన్‌ కొమాండూడ రొమూమజాబాద్యులు 
కందువాడు తాలూతా రచయితల నంథూద్యూతలు 
ఉలవపాడు 
ప్‌ 
వ్యాయవిద్యా, ప్రవీణ 
డాక్టర్‌, యన్‌, లి. తమునాధాదాద్యూలం, 14.4. 


నంన్యత రీడర్‌ = (తీ సో టిళ్ళం విద్యాలయము 
ళు 





ల 


సాహిత్య విద్యా (ప్రవీణ 
అీమాన్‌ చలమచర్ణ వేంకట కేషాబాడ్యలు 
సంస్కృతోప న్యాసకులు 
గీ వేంఠటేళ్ళూర్‌ వివేతవర్థినీ నంన్య్య్రతో తలాళాల 
హైదరాబాదు 
టే 
శ్రీమాన్‌ చిలతవాటి విజయరాఘవాబాడ్యూలుు గ4,డీ. 
లెక్చర్‌ ౨ అంభవదోణ్‌ లెనిడౌన్దియల్‌ కాలేజీ 
నాగాద్డన సాగర్‌ _ విజయపురి సౌత్‌ 
ల 
శ్రీమాన్‌ శ్రీపెదంబూదూడు శ్రీరంగాబాడ్యూలు, ]డ్‌.డీ, 
ఉవన్యానవలు *- (కీ నేంతదేళ్ళర (వభుత్చ (వొచ్యా తభాగాల 
పాలమ్‌ 
జ 


కవికోకిల * విద్వత్క-వి = కావ్యకళానిధి 
అ్రీమూన్‌ వేముగంటి నరనింవోబాద్యుూలు 
నొపాతల్యా ఎరొన మండలీ అద్యతలు 
సిద్ది పేట 
న 
డాక్టర్‌ * కె. శు(వనన్నాబాద్యూలు, 4.4ఉ21.0. 
తలగ (ఫొఫెనల్‌ ౯ కాఠతీయ బిళ్ళ విద్యాలయము 
వరంగల్‌ 
వో 
డాక్టర్‌ : బింబానట్టుణాం అ్రీరంగాబాద్యుూలుు ]4-4)21.0. 
అం(భోనన్యానవలు *- (వభుత్న తలొభాల 
(ఏడ. 7. 5 6౦76 110 & ఏమింం 0౧౦168] 
మహబూబ్‌ నగర్‌ 


(ప్రముఖులు -_ ('ప్రళంసలు 


తొలికిదర్డ కందాడ గోపాలాబాద్యలు నజిగడ్డపాలెము 


ఫ్రీవె్టవ ధర్మ; విజ్ఞాన సర్వస్వముగా మీప వెలువరించుచున్న శ్రీ రామానుజ 
కీర్తి కౌముది (గ్రంథములను సేవించి పరమానంద భరితుడ నైతిని, అనేక సంప్ర 
దాయ రహస్యార్థములను నదన్య మొనరించుచున్న మీ బౌదార్య మెంతయు 
(ప్రశంసార్ష ము, సంప్రదాయ (పతిపాదకము లగు మీ (పచురణములు అదర్శ 
(ప్రాయములు, అధునిక పద్ధతిలో _ అధ్యాత్మిక విషయములతో భరితమైన ఈ 
(గ్రంథములు చాల అనందమును కల్గించిన వి. ఇ ట్ల విచ్చిన్నముగా నిర్జి 'పరిత 
విషయములను నేర్పుతో 'సేకరించుటలో నెంత కృషి సలుపచున్నారో గదా యని 
ఆశ్చర్యము కలుగుచున్నది, ఇట్టి (ప్రచురణ శతమును భారతీయు లచీర కాలములో 
ననుభవింతురుగాక యని ఆశించి, ్రీయఃపతిని (ప్రార్థించుచున్నాను. 


శ్రీభావ్యం అవ్యలాబాద్యూలు) ]4 గ. వికాఖవట్టణము 


మీ దృఢ సంకల్పము సం్రదాయమునకు రక్షయె సాగుచున్నది. మా 
అభఛార్యులు _ (శ్రీమాన్‌ గోపాలాచార్యస్వామివాట చాలా సంతసించినాడ. వారి 
ఆనందమును. మీకు తెలియజేసియే యుందురు, చాల శమ పడ్కి అపూర్వమెన 
(గంథములను అందిజేయచున్న మీకు అభినందనము, 


శ్రీలంగాబార్య, 4.4. వాలము 
శ్రీ రామానుజ క్రీ ర్తి కౌముది (పతి సంప్పటము కూడ, విశేష విషయ భరితమై 


విరాజిల్లుచున్నది. మీ అవిశ్రాంత కృషి అత్యంతము అభినంద్యము. 


వేముగంటి నరనింవోబాద్యలు నిద్దిపేట 


తమ కృషి అమోఘమైనది, విశిష్టాద్వెతమునకు తాము చేయుచున్న సేవ _ 
ల్లిఘాలంఘన జొంఘికము, 


దీడీతదాను నరసావురము 


నాస్తి కులను ఆ స్తికులుగా పరివర్తన చెందింపకాలిన మీ కృషికి నా మనః 
పూర్వకాభిిందనలు, 


అబార్య్‌ యన్వ్‌ జోగారావు, 34.4) 21.0. విశాఖ వట్టణము 


మీరు అను నిత్యం చేస్తున్న సరస్వతీ పరివస్య కడు దొడ్డది, అస్మదాదులక్కు 
జి ౧ 
అస్మాదృళులకు క్లాఘా శిరకంసపాత్ర మైనది. 


బభలమచర్ణ వేంకట కే షాబాద్యూలు హెదంావాదు 


శ్రీ రామానుజ కీర్తి కౌముదిని పదునారు సంపుటములతో వెలయించుట యను 
బృహత్కార్యమును నిర్వహింస నుద్యమించుట _ నేటి సరిస్థితుల దృష్ట్యా మహా 
సాహస మనక తస్పదు. అట్టిచో _ మీ అవిరళ కృషితో = శ్లేళముల నధిగమించి 
విశిష్టాద్వైత (సచారము చేయుచు పురోగమించుదున్న మీకు సకల భాగవత లోకము 
కృతజ్ఞత జూపవలసియున్నది. త్వరలో మీరు మీ ప్రయత్నమున కృతకృత్యులు 
కాగలరని విశ్వాసము. 


బిలకవొటి ఎజయరాథువాబాద్యలు, 44. ఎిజయనవురి సాల్‌ 


సప్తమి కౌముది = సరికొ త్త లావణ్యముతోనూ, మహత్తర విశేష సము 
చృయముతోనూ సముల్ల సిల్లు చున్నది. కృషి, తపస్సు తమరిది. ఫలికం, (పయో 
జనం రాబోయే తరాల వారిది, ఒకరిది కష్టము. మ రొకరిది అదృష్టము. 


పతికలు - పృశంసలు 
రై ర్వాణీ జీఠంబడ /95ల 


(శ్రీ రామానుజ చంద్రమస। వేదాంత వియత్తలే దినదినాభివృద్ధి సముపగ 
తాయాః కీర్తి కౌముద్యాః స్పప్పమీ నామ్నీ ప్రకాశిత మిదం ప్పస్తకం కళా సప్పకస్య 
అన్యత మం విరాజతే, సమ్మగోఒప్యయం (గంథః ఆంధ్ర భాషాయాం, ఆంధ్ర 
లిప్యాం (ప్రకాళితః సమస్త తెలుగు జనళాయాః కృతే మహా నుపకారో భవతీతి 
నిశ్న్శ్మపచమ్‌,. స్మ ఖే ష్మత్రికాత్మికోఒయం (గ్రంథం ఏతాదృశా శ్చాన్యే (గంథాః 
థీ రామానుజ కీక్తి కౌముద్యాః షోడళ కలాత్మికాయాః సంభావితాయాః తత్త 
త్కలాస్టాన పూరకా భవేయు రితి ఏత (త్సకాశకం వర్షస్య ఆర్థిక సహాయం 
కృతవత॥ ్రీమత్తిరుమల తిరుపతి దేవస్టానస్య హిందూ ధర్మ రక్షణ సంస్ట్థాయాం 
శ్రీ రామానుజ కీర్తి కౌముదీ యోజనా 'ప్రరూపం (క[0600 ధరే దితిచ 
ఆళాస్మహే. 


భక్రినివేదన ఐనవరి [9057 


చం్యదుడు తన పదునారు కళలతో నొప్పుచు _ లోఠము నంతను అనంద 
పరచునటుల , శ్రీ రామానుజ కీర్తి చందుని పదనామ రమణీయ (గంత 
భాగములతో (ప్రపన్న లోకము నంతను ఆనండింపజేయు. సంకల్పముతో శ్రీమాన్‌ 
ధనకుధరం వరదాచార్య స్వామివాము. సుమారు పది సంవత్సరముల నుండి నిరంతర 
కృషితో నిప్పటికి సప్త సబింధమ.ల నవతిరింప జేసిరి. వీరు _ శ రామానుజుల 
పన్నిత్ర చరిత ఘట్టములనే గాక, థ్రీవైష్టవ సర్మపవాయ (ప్రవ ర్తకులగు ఆళ్వారాచా 
ర్యుల యొక్క రచనలలోని విచిత్ర , విశిష్ట ఘట్టములను, వారి (ప్రబంధ 
రహస్యార్థములను తాము స్వయముగా రచించియు, తదభిజ్ఞులగు పెద్ద పండితులచే 
రచింపజేసియు _ ఈ కీర్తి కౌముదిని సార్థక నామము గావించిరి. కావున, థీ 
రామానుజ _దర్శనాభినాషు లెల్లరును, ఈ (గంథములను స్వీకరించి చదివి వారి 
కృషిని సార్ధక సరచుదర మని కోరుచున్నాము. 


స్త్వ 


స్వ స్త స్త జీ 


శ్రీనివాసాయ నమః 


శ్రీమతే రామానుజాయ నమః 


శ్రీ రామానుజి మతము 
శ 


“థ్రీన ల్ల క్మణ యోగిన స్తు భువనం సత్యం తదీశః శియః 
కాంతో (బ్రహ్మస ఏవ సోఒఖిల తనుః భిన్నా _స్రతః చేతనాః 
సత్యా సంసృతి రీశ న్యిగహకృతా ముక్తి న్ను భక్త్యాదినా 
త (శ్చాప్తిః పరమేపదే త దనుభూ త్యాఖ్యేతి సంచక్షతే, ” 





శ్రీమ్ముదామానుజులు విశిష్టాద్వైత సిద్ధాంతమునకు ముఖ్యా 

ఇార్యులు వారు చెప్పిన "చీ మన - జగతు సత్యము ; చభుకి రజిత 
ఆజ అవత 
(భాంతి వంటిది కాదు. ఈ జగత్తున కధిపతి (శియః పతియైన 
(శ్రీమన్నా రాయణుండే. ఆళతండే. పర్యబహ్మ. ఈ సర్వ జగత్తులును 
ఆతస్‌ శరీరమే. అనంగా - సర్వవ్యాపి యన్న మాట, భ్రీమన్నారా 
యణుని కంశకెను జీవులు భిన్నులు. ఆ జగన్నాథుని స్మిగహము వలన 
కలిగిన ఈ జగత్తు సత్యమైనది, భక్త్యాదుల నలననే మోశ్నము 
అల్‌ 26 అట 
లభించును. పరమ పదమునందుం గల ఆ _బహ్మోానుభవ మను నదియే 
ఆ పరమపురుషు _పావ్నిః ఇవియే యీ సిద్ధాంతము నందలి 
ముఖ్యాంశమాలు= 
వి | 

ఇట్టి విశిష్టాద్వైత నీహ్దైంతమును శ్రీమ్మ దామానుజులు పున 
రుజ్జీవింపం 'జేసినందున దీనికి “రామానుజ మతిమని పేరు వచ్చెను. 

(శీ రామానుజ మతము నిగమాగమ సమ్మత మైనది. సర్వమత 


ముల యందలి సుగుణము లిందు గలవు, శాస్త్ర (పమాణమునక్కు 
యుక్తి చవాదమునకు నిలువం దగినది. వె దిశ మతములలో ్రేషతమ 
కలు రో 


ణా 


మైనది, సర్యవర్డ ములవారికి , _సకల్యా థశమమనులవారికిని ఆచరణ 
యోగ్య మైనది. న్లేశ రహితమై, అనుష్టాన సౌలభ్యము గలిగి ఇహ 
పర సుఖములను చేకూరు సేనది. కావన, ఇట్టి మత రాజముయొక్క_ 
సిదాంతనులు ఆబాలగోపాలమునకు తెలియవలసీ యున్నవి, అందు 
లకే ఈ రామానుజ కీ ర్తికాముదీ (గంథ ప్రచురణ మపశోద్యమము. 

శ్రీ రామానుజ కీ 'ర్ని కౌముదీ (గ్రంథ పరంపరలో _ ఇది 
యెనిమిదనది. ఈ అస్టమి కళతో _ పూర్యార్థము ముగియుచున్నది. 
ఈ పూశ్వార్థములో = 40 మంది కవి కోవిదులు రచించిన 68 వద్య 
గద్య రచనలు _ప్రచురింపండినవి, అట్టి వానిలో _ వ యే రచనలు 
ఏ యే భాగములందు (యచురింపయిడినవో, ఆయా వివరములు _ 
ఈ [_గంథాంతమునందుగల “పూర్వార్థ విషయ దీవికి మూలమున 
"తెలియ గలవు 

అట్టి అమూల్య రచనలతో విలసిల్లు యెనిమిది సంపుటములును. 
పాఠక మహాశయుల (పశంసలకు, పముఖ ప్మ్యతికా (శశంసలకు 
ప్యాతము లగుటయీ గాక్క మారిషస్‌ అమెరికా వంటి ఖండాంతరము 
లలో నివసించు ఆం్యధమహాజనులను సెతము అఫర్షింపంగల్లిన వన్న, 
ఇక్‌ యీ గంథ రాజముల నై శిష్ట్యమును గుజ్రించి వేరుగా వివరించి 
చెప్ప నేల? 

ఇట్టి యీ పవ్మిత గంథ _పచురణ మహోద్యమమునకు వివిధ 
రూపములలో సహకరించిన చముహనీయు లందటిఫను ఇందు మూల 


మునమా కృత తాభివందనము లర్పించుచున్నాము, 


_- (చళొళలచులు. 


విషయానుక్రమణిక 


౧ నీ 'వేంకట్ళాదీశ్వర స్తుతి [11 
శ్రీమాన్‌ తో టభట్టుడు శ్రీరంగాబాడ్యూలు 
కం దిన్న పబంధ నీరాజనము తీ. 87 


శ్రీమాన్‌ ధనతుధరం వరదాబాద్యలు 
ఆళ్వారుల వాజ్మయ (ప్రభావము 
దివ్య (ప్రబంధ వ్యాపక ప్రభావము 
వివిధ కళలపై దివ్య (ప్రఒంధ (ప్రభావము 
తమిళ భాషా సాహిత్యముఎపై దివ్య (ప్రబంధ (పభావము 
ఆళ్వారుల అనుగ్రహ ఫల ఏిశేషముచే తమిళ భాషోజ్జీ సనము 
అనంకర తమిళ వాబ్బయము పై దివ్య ప్రబంధ (ప్రభోము 
అనంతర వ! సంపదాయములపై దివ్య పు వ (ప్రభావము 
చిష్య (ప్రబంధముల పై వెలువడిన భాష్యముళలు 
భాష్యములలో భాషా విశేషములు 
ఉపసంహారము 
3. భగవ ద్విషయము _ తే ద్వి శేషములు 88 _ 58 
అ్రీమాన్‌ డాంబి శ్రీనివాన రామానుజాబార్యూలు 
పరిచయము 
ఉభయ వేదాంతములు 
నాధోపజ్జము 
దివ్య్మపబంధములు - వేదములు 
తిరువాయిమేుళి 'ప్రాళ్నన్మ్యము 
ఉద్గీధ పణనము - తిరువాయిమొ? 
శాస్త్రాంతర సామ్య వై లక్షణ్యము 
భగవద్గీత - తిరువాయిమొ? 
తిరువాయి మొళి వైభవము 
'గ్రమేయ చరమము = (ప్రమాణ చరమము 


౧౧ 


ఈ శ్రీ రానూనుజ దర్శనము ర 70 
శ్రీమాన్‌ తట్టా విజబయరామవాబాడ్యలు 


పరిచయము 

త త్త (త్రయము 

విశిష్టాద్వెత దర్శన వైశిష్ట్యము 
చిత్తత్వ స్వరూప సిరూపణము 
జీవాత్మ భేదములు 

(ప్రపన్నులు 

మోక్షము 

అచి త్తత్వ స్వరూప నిరూాపణము 
అచిత్తు భేదములు 

ఈశ్వర త్వ స్వరూప నిరూవణము 
సరమాత్మ కల్యాణ గుణములు 
పరమాత్మ (పభేదములు 
మోక్షము _= ఉపాయము 

భక్తి యోగము 

పప త్తి 

(ప్రమాణములు 

(పమేయములు 

జగ త్సత్యత్వ నిరూపణము 


౫. శ్రీ రామానుడ నవరత్నములు 80 _81 
(శ్రీమాన్‌ నల్డాన్‌ చశవడ్తల వీరరాధువాబాడ్యూలు 
౬. త్రీమ్మదానుజులు _ యోగవిద్యా రహస్యము 82 _ 187 
శ్రీమాన్‌ బింబావట్టణాం (శ్రీరంగాబాద్యలు 
(వ్రవేశిక 
పరబహ్మము = అత్మ - స్టూల జగత్తు 
(బహ్మజ్ఞానమునకు మూలాధారము 


(చిహ్మజ్ఞాన స్వభావము 
(బహ్మజ్ఞానము _ ఆచార కర్మలు 
దైవ భక్తి = ధార్మిక జీవనము 
కర్మయోగము 


ఓ ధనుర్హాసు 198 _ 1093 


ఆచార్య వరణము 
వెషవ దీక్ష 
బాణ 
వైరాగ్యము 
(ప్రపన్నత్వము 
౮. తిరునావుములు _ నెష్టవ త త్త్యము 104 218 
డాక్టర్‌ 2 తిడాంబి నరనింవోబాడ్యూలు 
తిరునామ వైశిష్ట్యము 


4 


తిరునామములలో వైష్ణవము 
తిరునామ వాజ్మయ (ప్రశ స్హ్యయ 
తిరునామ (ప్రచారము 

తిరునామ భేదములు 

కథాత్మక తిరునామములు 
భావాత్మక తిరువామములు 
ర్‌వితా సౌందర్యము 

నిగూఢ విషయములు 

సంగీత రీతులు 

ముగింపు 





ఇకంన ణి కండ్ల గ్ల ల (1) 





గీ్యం వేంకటాద్యీశ్వరస్తుతి 
“కవి శేఖర” 
శ్రీమాన్‌ కోటభట్టరు వేంకట రంగాచార్యులు :. ఏ. 
ో 


శ్రీకాంతా కుచ క్షుంకు మాంకిత తను శ్రీగంధ సౌంగధ శో 
భాకాంత్యుజ్జ్వల నట వ్యాక్షీర్థ ర మాధు వతా. 
నీక శ్యామల నవ్య పుష్పతులనీ నిశ్చీప్త మాలాధరా | 

న్వీకార మ్మొసరించు నా నతు తివే] శ్రీ శ్రీ 'వేంకట్ళాదీశ్వరా |! 
గంగా పావన వాహినీ మహిమ శేకాధారమై, వేద వే 
దాంగాలాప పవ్మితమా_తచయ మాలాభార భూతంబునై 
రంగన్నాని జనాంతరంగ వర సారంగా శ్రీ తాంభోజమై, 


శృంగారార్యఘియుగంబు వెల్ట గదరా | త్రీ వేంకట్యాదీశ్వ రా | 


వ పాద మస్దులు ద్వంద్వసంకుల మహో హేయంపు సంనారదు 
ష్య్కూవధ్యాంత సుతాశకరంబులయి, వె వై కుంఠంపు శుద్దాంత స 
తో ఎపానమ్ములునై , సదా నిగమ సుళ్లోకంబులై యొప్పు నీ 


శ్రీ ఈ్ర పాదమ్ముల జూవి పాపు మఘముల్క్‌ శ్రీ శ్రీ చేకటాటిక్యరా | 


మధు మాసాంతర సస్యపల్లువ భర న్థారంద మందారము. 

ఖ్యి ధర్మిప్రీ భవరాగమున్‌) పృథుల సంధ్యా కాశ రాగంబు తే 

యధర_పాభవకోమలారుణ్రిమ లే యంఘి పభల్‌గాంచి సం 

శిధిలంబై జను జూపుమా | చరణముల్‌, శ్రీ వేంకటా దీశ్వరా | 

నిత్యంటబై, వరభ కకోటికి మహో నిశ్లేపమై, వేదవా 

కృత్యం శ్ర (యభవా్ధి సంతరణ ముభ్యాథారమై, ముగ్ధ లా 

క ళీ ఫఘనమై, చ్‌ భువనాళీనేవ్య మై వెల్గు వ్భొ 
త్చీత్యర్థంబుల జూపరా |. చరణముల్‌, త్ర వేంట్యాటీళ్వరా | 


ఫీ రొచూను4 శీ రి తౌమది 


ఆన దమ్ముల మూట, ముక్తి రమణీ యావాసమా కోట, వి 
జ్ఞానార్యాలి బువుగ్గిదోట, నిగమాంతస్సారమా "లేటయ 
జ్ఞానాంఛావళి వెల్లుబాట్క అరయన్‌ నా గుండెలో మాట్సునీ 
శ్రీనిశ్షేపపదాంబుజద్యయ మహో | శ్రీ 'వేంళట్మాదీశ్వరా | 


కలిశాల మిది _ "దేహపోవణ మహో కష్టంబుగా నుండెని 

ర్సుల దీమోనిరతుండనై నీగమ మౌర్షం బంద యజ్ఞవతా 

దులు పూజా మహనీయ కరములు విధ్యు కృంబుగా జేస్పి సీ 
ెలిమిన్‌ జెందగ లేనురా ! శరణురా | శ్రీ 'వేంకఠట్మాదీశ్వ రా . 


తల్లి ద్యడియు నెల్ల బాంధవులు నీ దారా తనూజాదు లీ 
యెల్దం చేహళు బంధులం ఇెజిగి నే నీ మోపహా సంసారమం 
దుల్శం బుంచి దురంత దుస్పహ మజో దు;ఖంబులగ్‌ బొంది ళో 
మల్లం సంచిత మాయెరా | శరణురా | శ్రీ వేంళటాదీశ్వరా | 


ఎన్నో వన్ళల నె _త్తిసాడ, మజ య్‌ నించెన్ని యో యె త్తగా 
1 

నున్నాడన్‌' గద ! వావు పుట్టుకలతో నున్నట్టి యీ దన్మ చ 

ాన్నత్యంబు విచ్చిత దుఃఖమయమేళా | నద్దురా నాకు -నీ 


ఇెన్నుం జిందు పదంబు జూపగదరా | (శ్రీ) వేంకట్మాద్రీశ్వరా | 


మోక్షంబో 1! భవభారపీడిత మహామోహాంధ సంరతవణా 
దక్ష్యపడ్థి యొ]! శేరి శికయొ! (పశస్తానంద సంవర్థకా 
నిశ్షేపంబొ | ముముక్ష్య లక్ష్య మొ | (ప్రభూ! నే చెప్ప లేకుంటి నీ 
శికూ ప్యాతుడ, జూపుమూ పడములన్‌' శ్రీ వేంకట్యాదీశ్వరా 1 





దివ్య (ప్రబంధ నీరాజనము 


“విద్యా భూషణ = కవితా విశారద” 


శ్రీమాన్‌ ధనకుధరం వరదాచార్యులు 


(శ్రీరామానుజ త్తి కొముదీ నంపొదవణ 


శ్‌ 
“అల పన్నిద్దణయి సూరులందున్తు నముద్యల్లీ అగా వున్నవె 
గ్గలపుం దాపము( బాప నా సిజమనః కంజొత నంజాత పు 
షల హాధ్వీక ర్సురిన్మురారి సొగియంగా( జొక్కి ధన్యాళ్ములౌ 
నిల పన్నిద్దయు సూరులం దల;తు మోష్షేచ్భామతిం దివ్యులన్‌.” 
ఆళ్వారుల వాబ్మయ ప్రభావము 
ఆళ్వారుల దివ్య _పబంధముల ప్రభావము అద్వితీయమైనది. 
మహత్తర శక్తి సంభరితములైన ఆ దివ్య (చబంధములు _ ధర్మము 
సాహిత్యము సమాజము, కళి అనువానిమై, తమ _పభావమును బహు 
ముఖములు (_పదరి స౦చియు న్నవి. కావున ఆళ్యాపల దివ్య 
(పబంధములతో తులదూంగు (గ్రంథము _ తమిళ భాషలో మజటి 
యొకెటి లేదనుట _ నిర్వివాదాంశము. భారతీయ సాహిత్వ పపంచ 
మున అనర్ష రత్నము లనందగు అట్టి ఆళ్యాడల దివ్య (శబంధములు _ 


సర్వజనులకు శీరోథార్యములై యల రారుచున్నవి. 


ఆళ్వారుల భక్తి ప్రచార మహోద్యమము 

ఆళ్యావల దివ్య (పబంధములు భక్తి (పవారోద్యమమునకు 
ఆద్య [గంథములుగా విఖ్యాతి నార్హించుకొని యున్నవి. తమిళ 
(శ చేశమునకు సంబంధించిన ధార్మిక; సామాజిక, నై తికాది విషయము 
లపై, ఆళ్వారుల దివ నె (పబంధముల (యభావము బాగుగా వ్యావించి 
నది, వేద 'బాహ్యమృులై న శ్రైన బౌద్ధములు (పబలమున్రై, వైష్ణవ 
ధర్మముపై చాడిజేయ నారంభించిన తరుణములో _ వైదిక ధర్మమును 
పున రుద్ధరింపవలసిన యనసర మేర ఏడీనందునను, య్డ యాగాది 
శ్రీయలలో కఠిన నియమములుగల వైదిక ధర్మమమును సరళము 


జ (ట్రీ గామానువి కీర్తి కౌముది 


గావించ్చి సామాన్వ యజలకు సైతము ముకి క్తి సాధనములను సులభ 
సాధ్య మొపంయుా 1 హీందూమతమున సరిస్కర్త లవసర మగు 
పరిస్థి తి యేర్పడినందునను, ఆ యుగమున ఆ యవసరములను నెర 
'వేర్చుట్నకె, ఆళ్వారు లవతరింప వలసివచ్చెను. మహనీయ లైన ఆ 
యాళ్యారులు - జైన చ్‌ాల నాస్మిక మతములను ఖండిందుచు _ 
భగవంతుని మహీమను, ఓ” దార్యమున్సు దయా స్వభావమును _పజా 
సీకమున _పచారము గావింప నుష్మకమించిరి. అట్టి స్థితిలో _ అళ్వా 
రులు తమిళ _పబేశమునందు (_ప్రవహింపంజేనీన న భక్తి పయ 
సినీ తరంగనులలో నోలలాడిన సుకృతవంతులు పరమ శాంతిని 
పొందగల్లిరి, 

వైదికమైన భక్తి స్వరూపమును య. గధ ర్థానుసారముగ పరిన్నర్త 
నము గావించి, అది జను లందజుపువు అందుబాటులో నుండి ట్రేయ 
మును చేకూర్చుటకున్ను చానిని సులభరతముగను _ ఆకర్ష వంతము 
గను రూపొందించుటలో ఆళ్యారులు విశేష పర్మిశమ గావించి సఫల 
మనోరథులు కాంగల్లిరి కావున, నేంటి భారతీయ భక్తి వాజ్మయ 
(పపంచమున దృగ్గోచరనగు శ్రీ వైప్ణవ సర్యపదాయము ఆళ్వారుల 
యన్ముగహ ఫలవిశేషు మనియే గ్రహింప నగును. 

"వేదములు ఉపనిషత్తులు, భగవద్దీత మున్నగు వానిలోం గల 
తా _త్త్విక వీషయమనులను పరిపూర్ణ ముగా 'నెటీంగిన ఆళ్యాపలు _ 
త్యత్చాంతీయమైన తమిళభాష యందే తమ తమ అనుభూతులను 
వెలువరించి, తమిళ (యజెలకు మహాోసపకారము గావించిరి. అట్టి 
మహోపకారమునక్సు కారణభూతనులగు ఆళ్వాపల పాశురము 
లన్నియు _ మధురాతి మధురములైై, గాన యోగ వ్టిములుగా నున్నం 
దును అవి తమిళ ప్రజలను విశేషముగ ఆకర్షింపంగల్లినవి. భక్తి 
మౌార్షమున కుల భేదములను పాటింపని అఆళ్వాడల ఉన్న తాశయములు 
శ్రజలపై గొప్ప (చభావమునుం జూవినవి, _ ఇందునలన జరిగిన 
నిమ్న జాతి సముద్ధరణము క్‌ రిక సనన్‌ గాంచినది. 


దివ్య (వభింధో నీరాజనము లొ 


భక్షి (పపూరితముతై న ఆళ్వారుల జీవిత ససతిభా విశేమ 
ములు _ శ్రజలచే బహు భంగులుగా _పస్తుతింపయడినవి. మహోన్న 
తనమ్వులైన ఆ భశ్ర్తాేసరుల భాననా పరంపరలు _- అఖిల మాన 
వాళికని (గ్రహణ 'యోగ్యములుగా వి రాజిన్లీ నవి, వారి దివ్య (య్రబంధ 
ములలో గల విశిష్ట విషయములు ముముక్ష్వవు ల దఆకును మ్‌ 
దర్శకములై యొప్పారినవి, ఆ మహనీయు లొనరించిన భక్తి _పచా 
రోద్యిమమునకు ఫలముగా _ దశ్నీ ణభారతమునం దంతటను భ క్తి మయ 
మెన వాతావరణ మేర్చడినది. 

నాలాయిర దివ్య ప్రబంధ వ్యాపఠ పంభావము 

అళ్యారుల భక్తి వాజ్బయము _ ఛార్జ్మిక మయములై న _పజా 
జీవితములడై, అపూర్వమైన (పభావమును (పదర్శిం చెను. గ్‌. న 
శతాబ్దము మొదలుకొని 9$_న శతాబ్దము వజకు నడుముగా6 గల 
కాలము తమిళ (_పచేశమునకు సంబంధించిన ధార్మిక జీవిత చర్శితలో _ 
అత్యధికమైన పాముఖ్యమును పొందియున్నది. ఆళ్వారుల భక్తి 
సిదాంత మంతయు _- ఆ తరుణమునం బే తమిళ _పబేశమున బాగుగా 
వ్యావీం చెను, తత్భలముగా _ తమిళ _పచేశమున చేవాలయమలు 
అసం భ్యాకముగ నిర్మింపబడినవి, అట్లు నిర్మింపబడిన ఆలయను€లో _ 
అర్చనలు, ఉత్పవాదులుకూడ జరుగ నారంభమైనవి, ఆళ్వారులు 
నాటిన భక్షి బీద మంకురించి, కాల్మకమమున నొక మహానృక్షముగా 
వృద్ధి జెంచెను. అట్లు వర్ధి ల్లిన భక్షి వృక్షము యొక్క శీతల భాయ 
లలో _ ఆళ్వాపల యనంతరము సైతము అనేక శళాబ్దముల వజకు 
తమిళ 'తుదెలు శాంతి ననుభవించిరి. 

09వ శతాబ్దమునకు విమ్మటనే తమిళ ప్రజలు ఆళ్వారుల 
వాజ్బయ (సభానమును పరిపూర్ణముగ గుర్తింపం గట్టీరి, న్యాయ 
కర్తలు అళ్వారుల వాజ్ఞయ మహోదధిలో మునింగ్శి న్యాయ రత్న 
ముల నెన్నింటినో వెలికి దీసిరి, ఆళ్వారుల దివ్య _పబంధముల-పె కాల 


ఢీ (శ్రీ రామానుణ కీర్తి కొడుది 


(శ్రమమున అనేక టీకలు వెలునడినవి. అళ్యారులను (పస్తుతించుచు 
అనేక వేల (గ్రంథములు రచింపంబడినవి. ఆశ్యారుల (దోావీడ దివ్య 
(యబంధములు సంస్కృత "వేదములకంశును (ేష్టతరములుగ (శ్రజలచే 
సంభావింపంబడినవి. తత,లముగా _ వై ష్టవాలయములలో ఆళ్వారుల 
పాళురములు (_పతిధ్యనింపసాణెను. 

(యజల ఛార్జిక జీవితమ న సంస్కృత "వేదమునకు లభించి 
యున్నంతటి స్థానమే ఆళ్వారుల దిన్య (శబంధములకును లభించి 
యున్నది. ఏ యే సందర్భములలో 'వేద మంత పఠన మావళ్యక మగు 
చున్నదో _- ఈ యా సమయ సందర్భములలో (_దావిడ దివ్య _పబంధా 
ధ్యయనమే చేయబడుచున్నది. "జీవాలయములలో అర్బనాది సమ 
యములందు - సంస్కృత -వేదముతో. నాటు, దాఎడ 'వేదాధ్యయ 
నము గూడ విధిగా జరుగవఅెనని సౌనసింపంబడినది. 

॥ వార్షశీర్ష మొసములో ళుద్ధ వకాదశి మొదలుకొని పది దిన 
ముల వజకును వై స్టవాలయములలో (పత్వేకముగ వేదాధ్యయనము 
జరుగుచుండుట పరిపాటి, దీనిని “వై కుంలోత్సవము” అని యందురు. 
శ్రీరంళములో ఈ యుత్సనము.. జరుగు నపుడు _ వైకుంఠ వకాదళీ 
(వభృతి (దౌావిడ వేదములో నొక భాగముగా (సిద్ది జెందిన 
“తిరు వాయి. మొళి అధ్యయనముకూడ జరుపంబడుచున్నది. పది దిన 
ములు జరుగు ఆ యుత్సనములో - ఒక దినమున (పల్యేకముగ 
యజు్వేదమునందలి అష్టమ (వ పాఠకము అధ్యయనము చేయంటడు 
చుండేడిది. కాని, ఆళ్వారుల యనంతరము అ పదతి మార్చు చెంది 
ఆ నాండు ఆ సమయమున (దావిడ 'వేదాధ్యయనమే జరుగ నారంభ 
మయ్యెను, అందువలన, యజు క్వే దాధ్యయనము విరమింపంబడవలసీ 
వచ్చెను. 'నాంటినుండి శేనలము (దొవిడ వేదాధ్యయనమే ఆ యుత్సన 
ములో జరుగుట పరీపాటి యమ్మను. ఆ నాంటి ఉత్సవ సమయ 
ములో _ సమ్మాళ్వారుల “త్రిరువాయి మొళి దివ్య (యబంధమునందలి 


దివ్యా (వథంధ నీరాదనము 7 


"రెండు నందల పాళురములు అను సంధింపంబడుచున్నవి. ఈ రీతిగా _ 


“త్రిగ్రువాయిమొళి యందలి పాళురములన్నియు, ఆ పది దినము 


లలో పూర్తిగా అధ్యయనము చేయంబడుచున్నవి, ఇట్లు (దావిక 
దివ్వ (పబంభాధ్యయనము పూర్తి మైనంతనే ష్‌ సమ్మాళ్వారులు 
పరమాళ్మలో ఐక్యమైన సూచనగా _ సమ్మాళ్వారుల వ్మిగహమా 
శ్రీరంగనాథుని చరణారవిందముల సన్నిధికి చేర్చబడుచున్నది. 

పెం "'బేర్కొనయలుడిన వె కుంకోత్సనములో _. “తిరువాయి 
మొళి” దివ్య (పబంఛాధ్యయనమే డరుగుచున్న౦దున, ఆ ఉత్సవము 
“తిరువాయిమొళి” ఉత్పన ననియు _ “మోమ్షోత్సవ) మనియు 
వ్యవహరింపయడసాగెను.. ఆ యుత్సనము మొదట్ట మొదట శేసలము 
“తిగ్రువాయి మొళి ఉతృని మనియే వ్యవహరింపంబకుచుం జెడిది. కాని 
అనంతర కాలమున భక్తులచే మజీ యొ ఉత్సవము కూడ జరుపంబడ 
నారంభమైనది. ఇది _ తిరువాయిమొళి ఉత్సవమునకు పది దిన 
ములు ముందుగా (పారంభింపంబడి, ఆ ఉత్సవమునకు ఒక దినము 
ముందునజకు _ అనంగా, వైకుంఠ ఏ కాదశివజుకు జరుపంబడుచుం డె 
డిది. ఇందువలన ఈ యుత్సనము _ *వై కుంఠోత్సనము] అని వ్యవ 
హరింపం బడసాగెను, మోవ్షోత్సవములో _ “తిర వాయి మొళి 
అధ్యయనము జరుగుచున్న ఈ వై కుంళోత్సవములో - ఇతర 
ఆళ్వారుల పాశురములు కూడ అనుసంధింపంబడుచున్నవి. 'పై6ం 
జెప్పంబడిన "అెండు ఉత్సనములకు _ ఆగమ మనియ్యు, నిగమ మనియు 
చీరులు. కాన్సి వాని స్థానములలో నిపుడు తమిళ నామములే నాడు 
కలో నున్నవి. వై కరేలోత వమును “తిరుమొళి తిరునాళ్‌) అనియు, 
మాత్తేత్స జ “తిరువాయి మొళి తిరునాళ్‌ * అనియు న సనహరిం 
చుట ర యయ్యూను. (పారంభపు పది దినములను * పగల్‌పత్రు' 
అనియ్యు తర్వాత పది దినములను “ఇరాపత్తు' అని నుడువుచుందురు. 
మొదటి ఉత్సవమున - “తిరు మొళీి 8 అధ్యయనము పగటికాలము 


లొ (బ్రీరాచూను2 తోర్త కౌముది 


నందును "రెండవ ఉత్సనమున - “తిరవాయిమొళి అధ్యయనము 
'ర్మాతికాలమునందును జగుపంబడుచున్నవి, ఇందువలన, "పెరియ తిరు 
'మొళిలోం గల తిరుమంగై యాళ్యారుల పాళురములకును విశేషమైన 
(పాముఖ్యము లభించియున్నది. 


పెం బేర్కొనయిడిన (పథాన వారి కోత్సములం దే గాక 
దథ్నీణ భారత చేశమునందుం గల స్యుపసిద్ధ వైష్ణవ శ్షేతములలో 
జరుగు వివిధ ఉత్సవములందును ఆళ్యాపల (దావిడదివ్య పబంధములు 
అనుసంధింపంబడుచున్నవి. దక్షిణ 'దేశమునం గల (పముఖ వెష్ల 
వాలయములలో _ శ్రీరంగము, తిరుపతి, కాంచీపురము అను మూడు 
శ్షేతములును ఆళ్యావల వాజ్ఞయమున విశేషముగ నర్జింపం 
బడినవి, ఆ దిన శ్నేతములలో నరుసగా వేంచేసియున్న శ్రీ రంగ 
సనా... శ్రీ 'వేంకశేశ్యరస్వామివారికిన్సి శ్రి వరదరాడ 
స్వామివారికిని ఉత్సవములు జరుగునపుడు _ నాలాయిర దివ్యప్రబం 
ధమునందలి *ఇయజ్చా' విభాగమునగల రచనలలో _ చివటి రచన 
యగు “పెరియ తిరుముడల్‌” దిన్న (పబంఛాధ్యయనము కడపటి దిన 
మున జరుగుచుండుట పరిపాటి మొనది. (బ్రహోిత్సవ దినములలో _ 
పెం 'జెప్పంబడిన వై ప్టవాలయముల లోపల గల నమ్మాళ్వారుల సన్ని 
ఛానమునందే (విగహము వద్దనే) ఆ పాళురములు అను సంధింపం 
బడుచున్నవి. మొట్టమొదట ఈ యుత్సవము శేనలము శ్రీరంగము 
నందు మ్యాతమే జరుగుచుండెడిది. కాని, తర్వాత = దౌని ననుస 
రించి,ఇతర వై ప్లవాలయనులందును జరుగసాగినది.తమిళ్ళ ప దేశమునం 
గల వైష్ణవ ధర్మ _పచారకములై న శేయ్యదము లన్నింటిలో _పధాన 
శేర్యదమగు శ్రీ రంగమునం దే ఈ యుత్సవము లన్నియు _పారంభమున 
జరుగుచుం జెడివనియు, తర్వాత - ఇతర వై స్టవాలయములలోంగూడ 
తదనుసారముగ జరుగ నారంభమయొ్య ననియు తెలియుచున్నది. కొన్ని 
ఉత.నములకు సంబరిధించిన వివరములు శిలాశాసనముల మూలను 


చివ్య్య(వదింధ శీరాజనము తి 


నను తెలియవచ్చు స్పేచున్నవి. 

టౌవిడ దివ న్స్‌ (పబంధాధ్యయనము శీవలము వైష్టవ్యాలయము 
లలొ జరుగు ఉత్సవములం దేగాక, తదితరములై న శుభ కార్య సంద 
రృము లన్నింటి యందును జరుగుచున్నది. శ్రీకృష్ణ జన్మాష్టమి 
సందర్భమున, కృష్ణావ తారమునకు సంబంధించిన దివ్య పబంధములో 
గల పాశురములు అధ్యయనము చేయంబడుచున్నవి, భగవ ద్విగ 
హములకు ఉఊగేగింపు జరుగునపుడు _- ముందు వెళ్ళువారు దివ్య 
(యబంధములందలి పాశురములన్వు వెనుక వచ్చువారు "వేద మంత 
ములను అధ్యయనము చేయుచుుదురు. ఆళ్వారుల వాళురములకు లభిం 
చిన _పాముఖ్యమును సూచించుటశే ఇట్లు జరుగుచుండుటకు కార 
ణము, శ్రీ వేదాంత దే?ఫలు - “పాదుకా సహ్మ సము) అను పేర నొక 
స్తోత (గ్రంథమును రచించుచ్కు అందు వారు దివ్స_ప్రబంధములను 
(శశంసించు సందర్భమున - “అర్భా మూర్తులను ఊశేగించునపుడు 
దివ్య (పబంధాధ స్టాయనము ముందువై పున జరుగుట అత్యంతను 
సముచితము అని తమ అఖ్మ్నిపాయమును స్పష్టముగా వెల్లడించి 


యున్నారు, 

మార్షశీర్ణ మాసము (నూర్షళి) లో. పాతఃకాలమున, ఆండాళ్‌ 
రచించిన “తిరుప్పావు' నందలి ముప్పది పాళురములను, తొండరడి 
ప్పొడి యాళ్వారులు రచించిన “తిరప్పళ్ళి యెళుచ్చి) యందలి పది 
పాశురములును. అనుసంధింపంబడుచున్న వి, ఆశ్వీయుజ మాసము 
(అల్పిశి)లో “ఊంజల్‌ ఉత్సనము) (జోలోత్సవము) జరుగునపుడు _ 
"పెరియాళ్య్వారులచే రచింపంబడిన (“మాణిక్క_ంప్లట్టి నుండి టారంభ 
మగు) పాళురములు కొన్నియు కుల శేఖ రాళ్వారులచే రచింపంబడిన 
(“మన్నుఫుగళ్‌ కూశనైతన్‌” నుండి పారంభమగు) పాళురములు 


కొన్నియు అనుసంధింపంబడుచున్న వి. అర్భ్బా మూ క్తులకు ఆరగింపు 


ఓ 


ైీ (టీ రామానువ శోర్తి తొముది 


(నై 'వేద్యము) సమర్పించు సమయమున "పెరియాళ్యారులచే రచింప౦ 
బడిన * నెర్దెయ్యళై న్తక్కుళుజ్ఞుమ్‌? అను పాళురముతో _పారంభమగు 
పాశురములు కొన్ని అనుసంధింపంబడుచున్నవి. తిరమంజనము (భ గన 
ద్వి_గహములకు స్నానము, పుష్ప ఛారణము మొదలగు అలంకార 
"'నీవలు జరుగు వేళలలో _ “నీరా్టమ్‌) “పూచ్చూూడల్‌” *శాప్పిడల్‌” 
మున్నగు శీర్షి కలలోయగల పాళురము లనుసంధింపంబడుచున్నవి. ఇట్టి 
అర్చనాది (్రియలలో _ సంస్కృత "వేదముకంయేను, | దావిడ వేదము 
ముఖ మైనదిగా భావింపంబడుచున్నది. తి నిత్యము పఠించుట.కె,. 
యున్నిక చేయంబడిన పాళుర సముదాయమును _ “నిత్య్వానుసంధా 
నము”(నిత్య పాఠ సం్యగహము) అనియు, ఆ యా _పల్యేక సందర్భము 
లలో చివజకు అనుసంధించు పాళుర సముదాయమును “సాత్తు మొర 
అనియు వ్యృవహరించుచుందురు, ఈ వ్యవహార మంతయు _ నేంటికిని 
తమిళ (పచేశమున యథావిధిగా జరుగుచునే ఉన్నది.ఈ కారణముల 
వలను ఆళ్వారుల దిన్య (శబంధములు తమిళ (పజల ధార్మిక జీవితము 
నకు ఎంతగా సన్నిహితము లయె్యెనో (గహింపనగును. 

శీవె నన సం్యపదాయులు భగవ దారాధనార్థ మై, తమ తమ 
గృహములలో (పత్యేకముగా నొకవై పున కొంత _పచేశమును నేలు 
బటచి యుంచుచుందురు. అట్టి (సచేశమును “కోవిల్‌ ఆళ్యార్‌” అని 
యందురు. అనంగా _ “ఆళ్వారుల ఆలయము అని యర్థము. అర్చనాది 
సమయములలో _ ఆళ్వారుల దివ్య పబంధములందలి పాళురము 
'లే-వేని యను సంధించుట _కేయస్కరమని శ్రీ నైన్గవ సర్మపదాయ ల 
నిశ్వ్యాసము. రమణీమణులు (పభాత సమయమున తమ తమ గృహ 
పాంగణములలో రంగనల్లులు దీర్చు సందర్భమునందు _ ఆండాళ్‌ 
రచించిన కొన్ని పాశురములను అనుసంధించుచుందురు. ఇట్టి రంగనల్నీ 
కరణమును తేమిళ (ప్రజలు _ “కోలమ్‌' (అలంకార ేఖలు) అని 


వ్యనహరించుచుందురు. 


చివ (వలరిధ్‌ శీరాటనము లై 


శ్రీవై నైన సర్మిపదాయని గృహమున శిశువుకు జన్మ దినోత్స 
చను జరుగునపుడు _ ఆళ్వారులు రచించిన పాశురములలో కొన్ని 
'పఠింపయిడుచున్నవి. శల్లులు తమ తమ బిడ్డలను నిద బుచ్చునపుడు 
మిక్కిలి మక్కువం జూపుచ్చు "పెరియా ళ్వారుల నేతను _ కులశేఖరా 
ఛ్వారులచేతను రచింపంబడిన జోలపాటలను పాొడుచుందురు, అళ్యారుల 
చిన్య (బంధములలో నర్గ్మింపయుడిన ఉత్సవము లన్నియు తమిళ్యప'దేశ 
మున నేటికిని జరుపంబడుచునే ఉన్నవి. ఆ దిన (సబంధములలో 
నిస్హేశింపయిడిన సంస్కారములు _నళాదులు ఆచరింపయికుచునే 
ఉన్నవి. “తిరుప్పొవు” దివ్యప్రబంధములో గోదా చేవి మార్గళి (వతము 
నకు సంబంధించిన విశేషముల నన్నింటిని విపులీకరించి య న్నందున, 
తదనుసారముగా _. యనతులు యోగ్యు లైన నరులను పొందుటకై, 
అట్టి మార్షళ్ళివత మాచరించుచు _ “తిరుప్పావు* పాళురములను 
అనిసంధించుచుందురు. వెష్ణన గృహములలో వివాహ సందర్భమున 
ఆళ్వారుల పొళురములు నేంటి కొలమునందును గోస్టిగా గానము 
చేయంబడుచున్నవి. దీనిని _ “న్పీక్‌ పాడల్‌) అని యందురు. ఈ 
సందర్భమున ఆండాళ్‌ రచించిన “నాచ్చియార్‌ తిరుమొళి. దివ్య 
(పబంధము నందలి “వారణ మాయిరమ్‌” అను పాళురముతో _పారంభ 
మగు పది పాళురములను పొడుట _ పరమావశ్యకముగా భావింపం 
బడుచున్నది. మటియు _ నధూనరులను గుటించి మంగళాశాసనము 
( ఆశీర్వచనము) చేయు సమయమునందును, ఇతరులు “వారణమాయి 
రమ్‌” అను శీర్షిక గల దశీశమును పఠించుచుందురు. ఆండాళ్‌ _ స్వష్న 
నీమలో కృష్ణభగవానుండు తనను వివాహమాడినట్లు ఆను రచించిన 
ళన్సాచ్చి యార్‌ తిరుమొళి యను దిన్య (పబంధమునందు విశదీకరించి 
యున్నందున ఆ యంశమును సంస్మరించుచు, ఆండాళ్‌ నిమిత్తమె 
నిర్మింపంబడిన ఆలయములలో (పల్యేకముగా (శతి సంవత్సరము 
మార్గళి మాసమున భక్తులచే ఒక ఉత్సవము జరుపంబడుచున్నది. అట్రి 


లి తీ రామానుజ తి కొముదొ 


ఉత్సనమును “ఆండాళ్‌ తికు కల్యాణ్‌” (ఆండాళ్‌ వివాహ 
మహోత్సవము)లని వ్యవహరించుచుందురు. ఈ సందర్భమున, అండాళ్‌. 
రచించిన “నాచ్చియార్‌ తిరు మొళి దివ్య (పబంధమునందలి ఆ వినాహ 
ఘట్టమునందలి పొళురములు అనుసంధింప(బడుచున్నవి. 

ఉటొతురూణ సమయమునందును, (ద్‌ సమయమునందును 
(దావిడ దివ్య (పబంధాధ్యయనము మూడు దినములు చేయంబడు 
చున్నది. ఆ సందర మున _ ఒక్‌ దినమునకు ముంచే దిన్న పబంధాధ్య 
యనము పూర్తి చేయంబడుచున్నది. దివ _ప్రబంధాధ్యయనము 
జరిగిన యనంతరమే ద్ద సంబంధములగు ఇతర కర్మలు నిర్వ 
ర్మింపంబడుచున్నవి.. అంత్యేస్టికియ నిమిత్తము భౌతిక తు. 
లీసికొని వెళ్ళునపుడు _ ఆళ్వారుల పాళశేురములలో కొన్ని అను 
సంధింపయిడుచున్నవి. భౌతిక శరీరమును ఏడిన జీవుండు._ మ 
ఆచార్య పాదపద్మముల సన్నిధికి జేరగలడని శ్రీవ ప్పవుల విశ్వాసము. 
ఇందువలన, శ్రీ రామూనుజ స్తుతిగా _ “తిపనరంగ త్త ముదనారులు) 
అనువారిచే రచింపంబడి, (పన్న గాయ్మతిగా (పనిద్ద గాంచిన “ఇరా 
నూనుశ నూ త్తందాదిఅను దివ్య (సబంధమునందలి నూట యెనిమిది 
పాశురములు ముందుగా అనుసంధింపంిడుచున్నవి. శ్రీవైస్టవ సర్యప 
డాయుండు _పాణము విడచుటకు కొన్ని క్షణనులకు ముందు _ నమ్మా 
భ్వారులచే రచింపంబడిన “తిరు వాయి మొళి) దివ్య (పబంధమునందలి 
దశమ శతకమున _ “ళూళివిళుమ్బిల్‌? (అర్భిరాది) అను శీర్షికతో, 
సవమ దశకమునందలి పాళురములను ఆ వెస్ణవభ క్తునివద్ద నుండువారు 
పఠించుందురు. ఆ వాళశురములను ఆ రీతిగా పఠించుటచ్చే ఆ యాత కు 
తప్పక పరమపదము లభింపగలదని శ్రీవై ప్ణన సర్మపదాయుల (ప్రగాఢ 
విశ్వాసము, ఈ విధముగా _ ఆళ్వాడం దిన్య (పబంధములు శ్రీ 
'వైస్ణవ సర్యపదాయుల సామాజిక జీవితముతో. గలిసిపోయినందున, 
ఆ చివ్య (శబంధములకును శ్రీవై ష్ణ సం_పదాయమునకును అవినా 
భావసంబంధ మేర్శ డెనని తెలియనగును. 


దివ్య (వభింధో నీరాజనము ైల్‌ 


విస్వాలయములలో వని ద్ర జౌళ్వారుల న్‌్గహము లుంకుట 
ణా తషెది న 
అ త్యానశ్యక మని సర్మపదాయజ్జులు నిశేశించి యునా_ రు. తదను 
౭ ళ్తా ద తె 
సారముగ _ కొని. విపాాలయము€లో పని, దచొళాారుల వ్గహ 
ఇ "ణ యెద ఏ 


ములు (పతిస్టింపటడిన్‌వి అట్టి "బేవాాయములు దివ్య స్థలములుగా 
శ్రీవైన్లన సం్య్రపదాయులచే సం భావింపంబడుచున్నవి. ఒకవేళ ఈ 
రీతిగా పన్నిద్ద వాళ్వారులను (పతిస్టిచుటకు తగిన యవకాశము లభిం 
చనిచో _ కెనీసము నమ్మాళ్యారుల యొక్కయు, ఆండాళ్‌ యొక్కయు 
వ్యిగహములు "ెందేని విధిగా నుండనలెనని శ్రీ వైష్ణవ సర్మపదా 
యల కృత నిశ్చయము. కనుక్క ఈ నిర్గ యానుసారము ఈ శెండు 
వి గహములై నను (పతి విష్టాలయములో నుండుట అవసరము. అటు 
వీమ్మట య అట్టి ఆలయములలో జరుగు ఉత్సవాదులందు (ావిడ 
దిన్న_పబంధాధ్యయనము విధిగా జరుగవలసిన కృత్యము. ఆళ్వారుల 
వాజగయములో అభివర్మింపంబడిన అహో శరశతదివ్య 'శ్నేతములు 
(నూట యెనిమిది దివ్యతిరుపతులు) ముఖ్యముగా సందర్శింపందగినవని 
శ్రీవ స్టవ సం్యపదాయుల నిశ్చి తాభ్మిపాయము. * ఈ శారణములను6 
బట్టి శ్రీ వైన్లన లోకమునకు ఆళ్యారలయందుము వారి దివ (పబం 
ధముల యందునుం గల గాౌరవభావము స్పష్టమగుచున్నది కడా | 
వివిధ కళల పై దివ్య (ప్రబంధ (ప్రభావము 
ఆళ్వారుల వాజ్మయము _ అనేక కళలకు రూప కల్చనము 
గావించి, వానికి మిక్కిలి పాముఖ్నమును చేకూర్చియున్నది. ఆళ్యా 
రులు తమిళ్నప దేశమున భక్తిమయమైన వాతానరణమును కల్పిం 
చిన ఫలితమ'గా_భక్తులె నవారు తమ ఉపాసనా వీపాసమ ఆశాంతింపం 
జేనికొనుటనై, అనాంటి _పఫావుల మూలమున అనేక నె ప్టనాలయ 





1 అళ్వారుల దివ్య (వదింధములలో దాదాపు 108 వై న్హవాలయ ములకు సంబంధంచిన 
వివరణమున్నది. ఆ వై వాలయములలో. గల అర్బా మూర్తులను స్తుతించుచు, అళ్వారులు 
అనేక పొళురములను గానము చేసియున్నారు. ఇందువలన్మ ఆ దేవాలయములు మిక్కిలి 
ముఖ్యమైనవిగా శ్రీవైస్టవులచే సంభావింపంబడుచున్నవి, 


2జీ (త్రీ రొతూనువి తోర్తి తొముది 


నులను నిర్మింపం 'జేనీర, అధిగ సంఖ్యలో భక్తులు "బీేవొాలయములకు 
“వెడల నారంభించిరి. ఆ జ (పతిస్టింపంబడిన భగవ 
ద్వి_గహములన్యు భగనల్నీ లలను (వన్ఫుటింపంజేయు శీలా ఖండము 
లను సందర్శించి, ఆత్మ శాంతిని పొందసాగిరి. ఆ కాలమున చేవాలయ 
నిశ్చాణ విషయమ-లో పల్షవరాజులు మొాకిన (తద్ధానక్తు నులు అనుప 
మానములు.2. నేండు తమళ (వ ేశమునణగల విమ్ణ్యాలయమః=లో 
చవాలవటకు ఆళ్యారులచే నిర్వహింపంబడిన భక్తి (యచారోద్యమము 
నకు దిన్యఫలములే యమట _ సత్యదూరము కానేరదు, 

ఆ కాలమున బేవోలయ నిర్మాణమునకు ఫలముణా గృహ 
నిర్మాణ కళయు నర్ధిల్ల సాలేను.. కళాకారుల నైపుణ్యము విశేషమ-గ 
(శకటనమై, (ప్రజలే నాళ్డు ౦పదొడంగను. తమిళ (పచేశమునం గల 
వై స్టనాలయము లన్నింటే బాహ్యారూపము ఒశే రీతిగా నుండు నను 
వీషయము నున మెన్నటికిని మజువరానిది. "ేవాలయ గోపురమ లు 
మహోన్నలతముల్రై; మూాపశకులను ఆశ్చర్య చకితులను గావీంచుచునే 
ఉన్నవి. వైన్సవాలయములలో వివిధ భూపములుణగాం గల భగవ 
నానన నక నన లు. 

లి, వలథ్రలు ;= వీరు కాంచీ పురము రాజధానిగాః చేసికొని కృష్ణానదికి దక్షీణమున 

నుండిన తూర్పుతీరమును పాలించిరి. పలనాడు పల్లవుల మూలస్థానము, పెల్లనులు వైదిక 

మతాభిమాసులు. $-వ శితాబ్ధము నందలీ సమ్మద గుప్తుని దండయ్యాత కాలమున నతని 

నెదిరించిన విస్ణుగోపుడు వల్లవుడు, పల్లవులలో శివస్కంధవర్మ, నరసింహవర్మ, నందివర్మ, 

మహేం్యదపర్మలు స్నువపిద్ధులు. వీరి కాలమున హిందూమతమునకు విశేష అదరణ లభిం 

చెను, ప్రైందవ దేవాలయము లేన్నియో నిర్యీంపణడెను . నరీసింహవర్మ తూర్పు సమ్ముద 

తిరమునందలి మహా జలీపురమున దివ్య శిల్ప ముతోకూడిన రాతి రథములు ఆలయములను 

నిర్మించెను. వల్లవులు సంస్కతమును గూడ పోషించిరి,. అనాడు కాంచీపురము మొక విద్యా 
సీఠముగ నుండెను.” 1 

_ “భారదేశ చరితము” 44, 45 వుటిలు, 

(్రోంట్‌తర్త 2= (శ్రీ గడియారం రామళ్యత్ణ కర్యో+ 

(ప్రకాశబలు :_. అర్మధనారన్వత పరివ త్తు _ హైదరాబాదు. 

(పచురణ 1055 


చిన్న (వభింధో శీరాజనము .శీలో 


ది్యిగహములతోంచాటు, అఆళ్వాపల విగహములు కూడ వివిధ (వచే 
థశములలో (పతిస్టింపలిడినవి. కాలము గడచిన కొలందియు _ అఆళ్వా 
రులు కూడ భగవదనళారములే యను భావము పజల మనస్సులలో 
బాగుగా హత్తుకొ నెను. తిత్వలముగా ం అళ్యారులకును ఆలయములు 
నిర్మింపంబడినవి. అట్టి ఆలయములలో (శ్రీవిల్లి పుత్తూరునందుంగల 
ఆండాళ్‌ ఆలయము మిక్కిలి (సిద్ధమై నది. వీజయనగర స్మామా 
జ్యమునకు _పభువుగా నుండ్సి విద్వత్క_విమై, “విష్ణుచి శ్తీయి మను 
నామాంతరము గల “ఆమ్నుక్తమాల్యది అను కావ్య్గ రత్నమును 
రచించి సాటిలేన్సి కీర్మి గడించిన శ్రీకృష్ణ చేనరాయలు - 18 న శతాబ్ద 
(పాంశమున (ప్రత్యేకముగా నొక విష్ణ్వాలయమున ఆండాళ్‌ విగహ 
మును (తిస్టించి చరితార్థం డయ్యెను. ఆ యాలయనునందలి ఆ 
భాగమునకు _ “అండాళ్‌ సన్నిధి అని పేరు. 


ఆ కాలమున చేవాాయములతోంభాటు _ అనేక మండవములు 
కూడ నిర్జింపంబడినవి. ఆ మండపములలో గాయకులు లిపి; వాద్యము 
లతోం గూడి ఆనీనులై, ఆళ్వారుల పాళురములను గానము చేయు 
చుంజెడివారు. ఆళ్యారుల భ _కీయపచారోద్యను ఫలముగా నిర్నింప 
బడిన వేలకొలది చే వాలయము లుండుటను బట్టియే తమిళ (పచేశము 
“బేవాలయముల ేశము' అను అన్వర్థనామముతో విఖ్యాతి గాంచి 
యున్నది. 

శిల్చకళయందును, చ్మితకళయందును ఆళ్వాపల వాజ్ళ్యయ 
(ప్రభావము విశేషముగ వ్యావించియున్నది. భగన ద్విగహములను 
మలచుటయందును ఆ వ్మిగహముల ఆకా రాదులమ నిర్ణ యించుట 
య')దును ఆళ్వారుల వాఖ్ఞయమే (ప్రధానాభారముగా హింపంబడి 
నది, ఆళ్వారుల వాజ్బయములో య విమ్ణువుకు సంబంధించిన వివిధ 
రూపములు వీ విధముగాం వర్ణింపబడి యున్నవో _ ఆ విధముగనే 
శిల్పులు భగన ద్విిగహములను మలచుచ్కు ఆ వ్మిగహములలో తమ 


శ్‌ (త్రీ రామాశువ కీర్తీ తొ్‌మది 


కళాశాశల విశేవముచే, సౌందర్యమును పరిపూర్ణ ముగా నింపి జేసిరి, 
"పెద్ద "పెద్ద శిలాఖండములసు వ్మిగహములుగా మలచుటలో _ ఆ శాల 
మున శిల్పులు మంచి నైపుణ్యము గట్టియుం జెడివారు. మపహోబలి 
పురమునందలి గుహ, చేవాలయము, రథము, మండపము మొదలగునవి 
అట్టి శిలా ఖంశములతో నిర్ణింపటడియు న్నవియే. ఆళ్వారుల యనం 
తరకాలమున, ఆ మహనీయల విగహములు సై తము నులచబడి, 
వైష్ణ్టవాలయము లలో (త్రతిస్థింపంుడినవిం అట్టి అఆళ్య్వావల వ్మిగహ 
(య్రతిస్థలను బట్టి ఆ నాటి తమిళ ప్రజలకు ఆళ్వారుల పై గలం భక్తి 
భావమును మనము సులభముగా _గహింపవచ్చును. 


ఆ తరుణమున శిల్చకళతోంథూటు - చ్మితకళయు వికానము 
జెంద నారంభించెను. ఆళ్వారుల వాజ్బయమునందలి రామకృష్ణా ద్యవ 
తారములకు సంబంధించిన చరి తాంశములను దృష్టిలో నిడుకొన్సి చిత 
కారులు అనేక చ్మితములను చ్చి లీకరించి!. ఆ చ్మితములను పరిశీలించిన 
(శదెలు, మిక్కిలి ముగ్గు లగుచుండెడివారు. కాన్సి ఆ నాటి ఆ చత 


ములలో భొన్ని మ్యూతమే తమిళ _పచేశమునందలి వె ప్లవాలయము 
లలో నేండు కానవచ్చుచువ్నవి, మటి కొన్ని చ్మితములు కాలగర 
మున లీనమై యుండుట కడుంగడు విచారకరమైన విషయము, 


ఆళ్యారుల మూలమున సంగీత కళకు సెలతము (పావ్షి౦చిన 
(పాముఖ్యము నిరూపమా నమైనది, వివిధ శాగములతో నొప్పారు 
ఆళ్వారుల పాశురములను భక్తులు గాన మొనరించి, ఆళ్ళానందము 
నందుచుం డెడివారు. ఆళ్వారుల భక్తి గీతముల బాణి (52) భక్తుల 
చ్విత్తములను వశ్యము 'జేసికొను నంతటి శక్తి సామర్ధ్యములను సంపా 
దించెను, ఆళ్వారులు సహజముగ సంగీత విజ్వాంసులు, అధిదునను , 
తిరుప్పాణాళ్యారులు సంగీత విద్యలో విశేషమైన శాశల్యము గలవారు. 
శావుననే ఆ మహనీయులు - “గాయక సార్వభౌమ అను చిరుదముతో 
విఖ్యాతి నంతంట్థిరి 


దివ్యా (వదింభ నీరాదినము 77 


అళ్వాపలకు పూర్వముకూడ తమిళమున గీతముల (్మకియ 
యొకటి (శ్రచలిత మగుచుండెడిది. కాన్సి అది అంతగా న్యా వీ జెంది 
యుండ లేదు, ఆళ్వారులు తమిళ భాషలో గీతముల (ప్మక్రియకు ఒక 
నూతన వైతన్యమును గట్టించి దానిని అనంతర కాలపు గాయకులకు 
మార్ష దర్శకము గావించిరి. అనేక నూతన రాగములను వెలికి దీసి 
సంగీత విద్వాంసులకు మిళ్ళిలి సంతుస్టిని గల్లించిరి. ఆళ్వారుల పాళురము 
లలో గేయత్వమే విశేషనుగా గన్బట్టుచుంకును. తమిళ వాజగ్మయ 
(వపంచమునందలి గేయ పదములలో (పాళురములలో) చాలవరకు 
ఆళ్యారులవి యే అయియ న్నవి. తమిళ సాహిత్య చరితలో _ ఆళ్యా 
రుల శేయపద్ధతికి విశేషమెన (పాముఖ్య మున్నది. భక్తులు గోస్టిగాం 
జేరి ఆళ్యావల గీతములను గానముజేయ నారంభించిరి. గాయకు 
లైన ఆ భక్తుల గోస్టికి వివిధ వాదములు గూడ ఉపకరణము లగు 
టచ్చే శేవలము అట్టి గాయక్రులనే గాక, (శోతలను సెతము ఆ భక్తి 
గీతములు తనయుల గావించినై చినవి. తత్భలముగా _ (శ్రజలలో 
గానకళయందును అభిరుచి యేర్చడి కాల (శ్రమమున ఆ యభిగుచి 
నర్థి ల్లసాగెను. అందువలస, సంగీత విద్యలో తమిళ (ప్రచేశము విశేష 
(మెన (సొముఖ్యమును సంపాదించెను, ఈ కా రణములనుబట్టి ఆళ్యా 
రుల వాజ్మయ (ఆభావమువే, గానకళకు చేకూరిన (ప్రయోజనము 
అవన్యాదృళ మైనదని బగ్రహింపనగును, 

తమిళ భాషా సాహిత్యములపై 
దివ్య పొిబంధ పిభావము 

ఆళ్వారుల అవతార విశేషములు (పతీభా వ్యుత్సత్తులు, 
భక్షి ప్రపత్తులు, దిన్య సం చేశములు అన్నియు -_ తమిళ వాజ్ఞయ 
చఛర్మితలో, సువర్షాక్ష రములతో వి రాజిల్లుచున్నవి. తమిళ భాషలో 


మ 


ైలి (తీ రామానుి తీ ర్శి తొముది 


మొట్ట మొదట ఉత్తమ కావ్యములను నిర్మించిన వార లగుటవలన నే 
అ మహనీయులకు అట్టి (పొముఖ్యము లభింపంగఖైను, వారి ఆంథముల 
నన్నింటిని భక్షి కావ్యములుగనే మనము సం భావించుచున్నాము. 
ఆళ్యాపల భ "క్రి శావ్యములకం కును ముందు _ తమిళ భాషలో భ క్తి 
(పబోధకములై న గంథములు కొన్ని వెలువడియుండకపో లేదు. కాని, 
ఆ _గంథములను పూర్తిగా భక్తి కావ్యములని మాత్రము చెప్ప 
జాలము, ఆళ్వారులు తమ కావ్య శైలికి గూడ ఒళ నూతన శోభను 
సంతరింపంజేసీరి ఆ మహనీయులు _ భావ మధురములై న గేయ 
పదములను (పొళురములను) రచించి వానిలో ఒక నూతన శాన్య 
చే లిని వెలయించిరి. వైష్ణవ భక్తి కావ్య (పపపంచమున _ నాలాయిర 
దివ్య _ప్రబంధమునకుం గల స్థానము మహోన్నతమైనది. రామ కృష్టా 
వతారనులకు సంబంధించిన వ ట్ర త్తాంతములు ఆళ్వాపల దివ స్‌ (పబంధ 
ములంటే అధికముగా _పథమమున వర్జింపంబడినవి, ఆళ్వారుల యగ 
ములో _ మహో కావ్య రచనకు ఆవశ్యకమైన సాధన నంప్తి తమిళ 
భాషకు లేనందున, 'రామక్ళష్ణావ తారములక్షు సంబంధించిన ఇతి 
వృత్త ములను కొన్ని మహో కాన్యములను రచించుటకై వారు పూను 
కొని యండలేదు. అయినను, ఆ మహనీయులు రామళ్ళష్ణావ తార 
సంబంధములగు కొన్ని ముఖ్య ఘట్టములను వర్డి ౦చుచు, అనేక పాళు 
రములను రచించియే యుండిరి. తమిళ ఫాపషలో మవో శావ్య రూప 
మున రామాయణము రచింపంబడుటకు తగిన ఆేరణము ఆళ్యావల 
కావ బ్రరల్నేముల మూలముననే జరిగను, ఈ కారణముచే తమిళమున 
రామ కథాగానము వేసిన వారిలోం గూడ ఆళ్వాపలశే అ్మగస్థానము 
లభించెను, తమిళమునం గల కృష్ణభక్తి సంభరితమ్ములై న (గ్రంథము 
లలో _ ఆళ్వాపల దివ్య (పబంధములే అ్యగగణ్యములై నవి. ఆ 
దివ్గ _పబంధములలో కృష్ణ లీలలు అత్యధికముగా పర్మింపంబడినవి, 
అనంతర శాలమున క ష్ణ ళ క్తి (చబోధకములై న కొన్ని చిన్న చిన్న 


దిన (వబంధ నీరాదనము ప్రేతి 


శావ్యములు. తమిళ భావలో వెలువడి యున్నను; కృష్ణ భకిని 
(యబోధించుటలో _ ఆళ్వారుల దిన (శబంధములే విశేషమైన 
(పాముఖ్యమును సం పాది౦ంపంగల్లినవి. కావున, వైప్టవభ క్రి _పబోధక 
ములైన కాన్యములలో _ తీమిళమున ఆళ్వాపల నిన్న ్పపబంధములే 
ఆద్య (గ్రంథము లనుట నిర్వివాదాంశము, 

ఆళ్వారులు సహజముగ మహా భక్తులు, వారుతమ తమ 
పొళురములను భావావేశముతో గానము ఛేనిరి. అయినను, వారి 
కాన్న రత్నములలో సాహిత్య సంపత్తి సమృద్ధిగనే కాననచ్చును. 
కనుకనే ఆ దివ్య ప్రబంధములు తమిళ వాజ్మయ (ప్రపంచమున అద్వి 
తీయమైన గౌరవమును సంపాదించుకొనగల్లినవి. 

భక్తిలో మధుర భావమును మేళవించిన ఆదికవులు ఆళ్యాగులే, 
వారు తమ దివ్య (బంధములలో _ అలౌకికమైన _పేమత _త్యమును 
వ్య క్రీకరించుచు, అట్టి _ప్రేమత _త్హృముతోడనే ఆళ్ళ పరమాళ్మలకు 
మన సంబంధ కోంధన సముల నేక్పరచియుండిరి. వికవహవేదన నను 
భవించు నాయికవలె, వారు భగనంతునియంను (ప్రకటించిన భక్తి 
భావము - అపూర్వమైనది. సజీవము సహజమును అగు ఇట్టి విరహ 
వర్గ నము __ తమిళ వాబ్మయమున మజెచ్చటను కానరాదు, కృష్ణుని 
చాల లీలలను వరి ౦చుటలో _ "పెరియాళ్యారుల్ము పదర్శించిన నెపు 
ణ్యము అద్భుతమైనది. వా రనుసరించిన *విల్ళై తమిళ్‌) ష్మకియ _ 
లోకో త్తరమైనది. అట్టి ష్మకియను. సృష్టించిన "పెరి యూళ్యారులు _ 
తమిళ కవులలో అగణ్యులుగా క్ట ర్తి గడించిరి. కృష్ణుని చాల లీలలను 
పెరియాళ్వారులు వర్గి ౧చియున్న౦త మనోణ్థ ముగ _- తమిళ భాషలో 
మటీయొక రెవరును వరి 6చియుండ లేదు. "పెరియాళ్యారుల “వై 
తమిళ్‌? శైలి ననుకరించుచు, తర్వాతి కవు లనేవలు కాన్యములను 
రచించిరి, 

(దావిడ దిన్న్యపబంధములను ఛందశ్శా(స్త్రు దృష్టితో పరిశీ 
లించిన యెడల), ఆళ్వాపలు కొన్ని కొల్త వృ _త్తములను సైతము 


లి శ్రీ రామానువ కీర్తి కౌముది 


సృష్టించినట్లు అవగతము కాగలదు. అట్టి కొత్త ఛందస్సులలో _ 
“అంచాది? అను న్శృ _త్తము అ(గగణ్య మైనది. ఆ “అందాది” వృ త్త 
ముతో రచింపంబడిన ఆళ్వారుల పాళురములను ఆదర ముగా నిడుకొని, 
తేర్యాతి కవులు ఆ వృత్తమును _వయోగింపనారంభించిరి. ఆళ్వాపల 
కావ్యములలో _పయోగింపండిన మటియొక వృత్త విశేషము -_ 
“శ్రాళి్లై” అనునది. ఇది _ ఆళ్వారుల యనంతరము విశేషముగ 
వాడుకలోనికి నచ్చెను, 

ఆళ్వారుల కావ్యరత్న ములలో _ ఆ యూ సమయములందు 
"బేశమున (పచలితములై నజానపదగ్గీతము లనేకములు విలనిల్లుచున్నవి. 
పెరియాళ్యారుల్సు కుల శేఖ రాళ్వారులు, తిరుమంగై యాళ్వారులు 
మున్నగువారు _ తమ తమ కావ్యములలో జానపద గీతములను 


సందర్శోచితముగ అచ స్ప టచ సట పొందుబజచి యున్నారు. 


ఆళ్యారుల కావ్యములలో _ ఆ కాలపు (జా జీవిత మంతయు 
కన్నులకు గట్టినట్లు విశదముగా వర్ణింపంబడియుండుట గొప్ప విశేషము* 
ఆ, యుగమున జరుగు ఉత్సవములు, "జీవతలకు సంబంధించిన విశేష 
ములు, తీ పురుషుల శృం గార చేష్టలు, వేపు భూషణములు, జన 
మనోరంజక సాధనములు, ఆవభార వ్యవహారములు టై నందిన కృత్య 
ములు (దిన చర్యలు) మున్నగునవి ఆళ్యాపల కావ్యములలో విశదీశ 
రింపంబడినవి. ఒక్క మాటలోం 'జెప్పవ లెనన్న, అళ్వారుల వాబ్బయ 
ములో _ ఆ నాంటి (జా జీవిత మంతయు పూర్తిగా (పతిచింబించి 
యున్నది. కావున, ఆళ్వారులు _ నాంటి ప్రజలకు ఆత్మతుల్యులుగో 
నుండెడివారని తెలియనగును. ఆళ్వారుల భక్తి కావ్యములు (య్రపంచ 
మునకు అమూల్యములై న నిధులనంటి ననుట _ అత్యుక్షి కానేరదు. 

ఆళ్వారుల యనుగహ ఫల విశేషముచే 
తమిళ భాషోజ్టీవము 

ఆళ్యాదల దివ _పబంధములు తమిళ భామను వికసింపంజేయు 

టలో _పముఖపాత వహించియున్నవి. ఆళ్వారుల కంకును పూర్వము 


దివ్య (వవింధ శీరాశనము ల్‌ో 


వెలువడిన తమిళ (గరథములు సంస్కృత శేబ్బ విహీనములగుటచే, ఆ 
ఆంథములు యజా హృదయముల నాళర్షి ౦ప౦ జాలవయెోను. ఆ 
కాలమున తమిళ కవులు స్వచ్చముగా తమిళ భాహయం టే గ్రంథము 
లను రచించుచుండెడివాఠు. "వారికీ సంస్కృత ఛాషా (పభౌానము 
'తెలియకుండుటయే ఇందులకు కారణము, కాన్సి తమళ (_ప్రచేశమున 
అర్య సంస్కృతితోంచాటు - సంస్కృత భాహిమయములై న ధార్మిక 
దార నికాది (గంథముల (ప్రభావము తమిళ పండితులపపె "ాల్మకమ 
మున _పసరింపసాగెను. తత్భలముగా తమిళ పండితులు సంస్కృత 
భాపా (పభావమును బాగుగా గు ర్తి ంపగల్లిరి. 
ఆళ్యాదలు శేవలము తమిళ భాషయం బే గాక సంస్కృత 

భామషయందును మహో పండితులు. వారికి తమ పాంతీయ భామయగు 
తమిళమునందు అభిమాన ముండుట సహజమే మైనను - ఆ మహనీ 
యులు సంస్కృత భావ యందు మొతము వె ముఖ్యము జూపి 
యుండక పోవుట _ సర్వులకును గమనావశ్వకమైన యంశము.] 
వారు తమ దివ్య (బంధములను తమిళ భాషలో రచించుచు _ వాని 
లో సంస్కృత శబ్ద్బములను సె తము _(పయోగించియుండుటవే, తమిళ 
(శచేశమున అమర భామను సమాడరించిన వారిలో ఆళ్వారు లే, ఆద్యు 
లుగా విఖ్యాతి నార్జించిరి. కావుననే సంస్కృత భాషా స్పర్శతో 
తమిళ భామా యోవ.- శైలీ సౌభాగ్యముతో, రసాలంకారములతో 
(వకాశింపంగ ల్లెను, "నేంయు _పచలిత మగుచున్న తమిళ భాషయొక్క_ 
రూప లావణ్యములకు ఆళ్య్వాపలే కర్శలను వషయము విస్మరింప 
రానిది. తమిళ భామలో సంస్కృత పదములకు సముచిత స్థానము నిడ్కి 
ఆ తమిళ భాపను సజీవమైన భాషగా తీర్చి దిద్దినవారిలో. _ మహో 
శవులై న ఆళ్వారులే _పధములు. 

1. పలశేఖరాళ్వారులు (పక్యేకముగ సంస్కృత లొవలో - “ముకుందమాల” యను: 
నొక స్తోత (గంథమును వైశము రచించియుండుట జగత్సంసిద్ధమైన విషయము 


లిల్లీ (తీ రామానుజ తోర్తి తొముది 


ఆళ్వారుల యనంతరము దివ్య (శబంధములైపై వెలువడిన 
టీకలలో _ టీకాకారలు ఆ _త్తీక విషయములను విశదీకరించు 
సందర, ఛముల౦ంయ సంస్కృత పడనులనే అధికమూూ _పయోగించి 
నూతన కెలిని పకాశింపం జేసిరి. అట్టి నూతన శెలియే “మణి 
(యవాళము అను పేర వ్యనహరి౦ంపంబడుచున్న ది, ఆళ్వాడుల దివ్య 
(శ్రబంధములకు సంబంధించిన టీకలు బాలనజకు మశ] (వాళ శైలి 
యంభబే ఉన్నవి. మణి _ప్రవాళములో _ తమిళ పదము సంస్కృత 
శబ్దమునలెనే యయోగింపంబడినది. ఈ మణి_పవాళ శైలి! సంస్కృత 
శబ్ద స్పర్శ సంభవించిననాంటినుండియు _ మలయాళ భాష వికసీంప 
సాగెను. మలయాళ భాషలో మణి _పవాళమునకు అత్యధికమైన 
(పాముఖ్య ము౦కుటయే ఇందులకు కారణము, 


అతఃపూర్వము తమిళ భాషలో వెలువడిన (గంథముల 
కంశను ఆళ్వారుల దివ్య (శబంధములు సరళమైన ఛాషతో రాణించు 
చున్నం౦ందున, ఆ దివ్య (పబంధములు భాపా విషయకముగా గూడ 
'పాముఖ్యము వహించెను. అయినచో _ వ్యావహారిక భాషకు 
సెతము దివ్య (పబంధములలో (పాధాన్యము "లేకపో లేదు. తత్సమ 
శబ్ద రూపమున లోకో కులు జాతీయములు దిన (_పబంధములలో 
(ప యోగింపండియే ఉన్నవి. ఆళ్వారుల వాజ్ఞయమునందు గల 
భావనా పరంపరలు సృదయంగమములై,రస స్ఫోరకములై యొప్పారు 
చున్నందున, లవి పాఠకుల నుజ్జూతలూగింపంగల్లుచున్నవి, అదియుని 6 
గాక్క వారి దివ్య (శబంధములలో మహోన్నతమైన వ్యంగ్య 
వై చ్చిత్యము కూడ మనోల్లాస కరముగా విలసిల్లుచున్న ది. ఆళ్వారుల 
ఇాజ్ళయములో _ సంగీత సాహిత్యములు "రెండును పుష్కల శోభతో 
(యకాశించినవి. తమిళ భాషను సజీవముగా _ సుందరముగా _ సరళ 
ముగా రూపొందించుటలో ఆళ్వారులే అగ గణ్యులని ఇందు మూల 
మున శగహింప నగును, 


దివ్య (వఖింధ నీరాతనము లిలి 


తమిళ వాజ్మయము పై దివ్య ప్రబంధ ప్రభావము 
దివ్య (నబంధ భావ్యూములు :_ 

నాథము “*లు ఆళ్వాపల దివ్య (పబంధములను సంపాదించి 
సంకలనము గావించి, (పచారమునకుంబెచ్చిననాంటి నుండియు _ ఆ 
దివ్యప్రబంధముల (ప్రభావము లోకమున విశేషముగా వ్యావీ నంద 
సాగెను. కాల్యకమమున ఆ దివ _పబంధముల-పె , అనేక భామ్యనులు 
కూడ వెలువడెను. అళ్వాపల యనంతరము కొన్ని శ తాబ్దములవజి 
కును _ శేవలము ఆ దివ్య (పబంధనులనైై భాష్యములే వెలువడ 
సాగెను, అట్టిశాలము తమిళ వాబ్మయ చర్మితలో _ “మహాభాప్య 
కాలము అని నిన్టేశింపబడినది. ఈ భామ్యములను గుటించిన విశేష 
ములు _ మున్ముందు వివరింపంబడును. 


కంబ రామాయణము :- 

9న శతాబ్దవు ఉత్త రార్థమున కంబకవి _ నమ్మాళ్వారులను 
గురువుగా భావించి, తమిళమున రామాయణమును రచించెను. తమిళ 
వాజ్టుయ (సపంచమున ఈ కంబ రావమాయణమునకుగల పొనుఖ్యము 
అసామాన్య మైనది. కంబకవి _ వాల్మీకి రామాయణమునుండియే 
రామకథను ఆధారముగ గ్రై కొనియున్నన్యు- తన (పతిభను, విద్వత్రును 
(్రదర్శించుటకై, కావ్యమున కొన్ని కొన్ని తావులలో _ కొత్త 
భావములను గూడ (ప వేశింపం 'జేయనెంచెను. కావున, కావ్యరచనకు 
అనశ్యకమైన సాధన సామ్మగిలో జ్‌ ఆళ్వాపల దివ్య (సబంధములే ఆ 
కవికి (పధానాధారము లయ్యెను. అతండు పర్యబహ్మకు సంబంధించిన 
యంశనులను ననూ శ్ర" ్వారుల “తిరువాయి మొళినుండి “హించి, 
వానిని తన కావ్యమున వర్ణ్మించియున్నాండు. అదియునుంగాక, కుల శేఖ 
రాళ్వారుల దివ బ్రయబంధమగు “ఇఇెరువూళ్‌ తిపమొళిలోంగల రామ 
కథావర్ష్మ నములందలి భావములను కొన్నింటిని లహీంచి,ఆ భావనులను 


బిజీ తీ రొమానుి &ీ ర్తితొముది 


తన రామాయణ మహాశ్రావ్యమున (పస్ఫుటింపంజేసియున్నాడు, కంబ 
రామాయణమునందలి క్రైలియు - ఆళ్వారుల దిన్న పబంధముల శ్రే లినే 
ఫోలియుండును. ఇట్లు ఆళ్యాదల దివ్య_పబంధములచే పళావితుం 
డై న సంబ మహాకవి రామాయణమును రసన _త్తరముగా _ భావమధు 
రముగా రచించి కవిచ్య కవ ర్శిగా విఖ్యాతి గాంచెను. 


కంబమహోకవి _- తన గురువగు నమ్మాళ్వారులను (ప స్తుతించుచు 
నూరు పాళురములతో _ “శఠగోపరగ్దాది' అను నొక కావ్యమును 
రచించియున్నాడు. అందు కంబమహశకవి క్‌ నమ్మాళ్వారులకు "తా 
నెంతయో బుణపడియున్నట్లు వినరించుచు, “పపంచమునం గల 
కావ్యము లన్నియు గలిన్కీ నమ్మూళ్యారల 'శ్రీనూ కియొక్కటిలో 
సరితూగజాలి వని తన గురుజేవులగు నమ్మాళ్వారులను బహు భంగు 
లుగా (పశసించియున్నాడు. 


శ 


మాూరనలంకొలరమ్‌ ?_ 

18 _ వ శ తాబ్బపు పూ ర్వార్థములో - “తిరుక్టురుగై. -పెరుమూళీ్‌ ? 
అను పండితుండు _. “మారనలంకారమ్‌ి అనుపేర నొక (గంథమును 
రచించియున్నాడు. ఇది _, “మారన్‌” అను నామాంతరముగ నమ్మా 
భ్వారులను నాయక్టునిగా నెన్నుకొని రచింపంబడిన ఒక అలంకార 
శాత్రుమున 
నలవెణ్వా :- 

18 _ న శతాబ్దపు ఉ_త్తరార్థమున “పుకలెన్టి? అను కని _ 


“నలవెణ్చా? అను నొక “సహోశావ్యమును రచిం చెను. “తం డీ కాన 
మున _. ఆళ్వాపల భావనా పరంపరలను, భాషాశ్రైలిని వి' "శీషముగ 


4. "ఠమిళముమ్‌ = వైష్టవముమ్‌” 
బాము, రొధొత్యృష్ణ వీ ల్లై) శ్‌/ లబ్‌, 


దివ్య (వవింధ నీరొాజనము లొ 


అనుకరిం చెను. కావ్య_సారంభమున మంగళాచరణములో _ నమ్మా 

ఛ్వారులను ప సుతించి యుండుటనుబటి యు, *తిరువాయిమొళి) దివ్య 
ఆశీ లు 

(యబంధమునకు తా నెంతయో 'బుణపడియున్నట్టు 'తెలివియుండుటను 

బట్టియు, ఈ కావ్య రచయితకు ఆళ్వారులయందున్సు వారి దివ్య_పబం 

ధము లందునుంగల గౌరవ భావము స్పష్టము, 

తిదడక్కుణల్‌ వ్యాఖ్యానము ;- 


తిరువళ్ళునర్‌ మహాకవిచే రచింపంబడిన “తిరుక్టు ళ్‌? అను సీతి 
శౌస్రుమునకు _ “పరిమెళ అళగర్‌ * అను నొక పండితుండు వ్యాఖ్యా 
నము _వానియున్నాడు. ఇతండు “తిదష్కఅళ్‌ * అను (గంథ కుసుమ 
మును తన వ్యాఖ్యానముతో పరిమళింపం జేయ నుగ్దేశించి, ఆళ్వారుల 
దివ్యపబంధములలోంగల యంశము లనేకములను అందు (స్పుటుపం 
'జేసియున్నాడు. ఇట్లు తన వ్యాఖా సనముతో తిరుక్టుఆళ్‌ కావ్యకుసుము 
మును పరిమళింపం జేసిన కారణమునలన నే, అతండు *పరిమెళ అళగర్‌) 
అను పేర వ్యనహరింపయిడుచున్నట్లు విద్వాంసుల అభ్మిపాయము. 
మవాఖారతము ;_ 


14. న శతాబ్దపు పూ ర్యార్థములో _ “విల్లి పుత్తూరార్‌) అను 
శవి తమిళ ఖావలో మహాభారతమును రచించెను. ఇది మిక్కిలి రసవ 
_త్తరమైన (గ్రంథము. ఈ (గంథమున రచయిత _ నమ్మాళ్వారులను, 
తిరుమంగై యాళ్వారులను విశేషముగా (ప స్తుతించి యుండుకేగాక్క 
దివ్య_పబంధములలోంగల భావముల ననుక౭౦చుచుు తన (్రంథమున 
ఆళ్వాపల హృదయమును వాల నజ 'పతిబింబింపంజేనియున్నా డు, 
తిడవ్తుగల్‌ :- 

14 . వ శతాబ్దపు ఉ _త్తరార్థములో _ "అళగియ నాథర్‌) అను 
నొక కవి _ “తిరుప్పుగళ్‌ ) అను తన కావ్యములో - రామళ్ళష్ణావన తార 
ములకు సంబంధించిన వివిధ ఘట్టములను రమణీయముగ వర్మించుచు, 


ట్‌ 


ఖిథి (శ్రీ రొమాను2 శీర్ష కోముదీ 


ఆళ్వారుల దివ్య_పబంధములందలి భావములను కొన్నింటిని సందర్శో 
చితముగా అట నట పొందు పజుచెను. ఈ కవి. తన కావ్యమున 
మూరళీకృష్ణుని నర్జ్మించు సందర్భమున, “"ఫిరియాళ్యారుల భావములనే 
అనకరించెను. ఇందువలన, ఈ కవియొక్క దృక్పథము స్పస్థ్రమా, 


ఈ కారణములనుబట్టి _ ధార్మిక తాత్తి క్‌? సాహిత్య క్‌భాదు 
ల్వపె ఆళ్యాకుల దివ్య ఫ్‌ ్రపంభము "అెంతటి మున (ప్రదర్శించి 
యుంజెనో మ. (హీంపవచ్చును, శేవల తమిళ్‌ వాజ్బయము 
నంచే గాక్క తదితరములైన భారతీయ భాష. లన్నింటియందును, 
అఆళ్వాపల దిన ప్రబంధ [ప్రభావము బహు ముఖములుగా విస్తరించి 
యున్నది. కావున సమస్త భారతీయ వాజ్మయ భాండారమునకును 
ఆళ్యోపల దివ్య (సబంధములు అవర రత్నములని గ్రహింప నగును 


అనంతర భక్తి సర్మపదాయములపై 
దివ్య పబంధ ప్రభావము 


భారతేశమునకు సంబంధించిన మధ్య శకాలీన చర్విత - ల్‌మిళ్‌ 
(పబేశమునం దే ఉద్భవించినది. కాన్సి దానిని చేశ వ్యాప్తకు 
గావించి, తన్మూలమున (పజానీకమునకు _పయోజనమును. గల్లించు 
టక్రై ఆళ్వాపల యనంతరము ఆచార్యు లవతరింపవలసివచ్చెను. 
దక్నిణభారతమునకు బెదిన ఈ యా చాస్యలు _ నూయా వాదమును 
ఖండించుచు, జ్ఞానమార్షముకం మెను సరళమైన భక్తి మాళ్టమును 
నిరంచి. ఆ మార్గమున _ప్రదలను పయ్రఎంపంజే ముఖకుకు తమతమ 
సరత యాంను లో?మున పరివ్యా ప్త ప్తము గాఏంచుటసను నమున 
మించిరి. ఆ నాంటి (దలను అతఃపూర్వు లై శ ఆళ్యారుల దివ్యపంఫ 
ములే భక్తి సిద్ధాంతమును (గ్రహించుటకు (_సేశేవింటెకు. విన్ణుభక్షికి 
సంబంధించిన _పాణశక్రి నుద్దికింపం జేయుటలో ప ఆళ్యావల్కు అవా 
తలు మాత్రమే ముఖ్యులు. 


దివ్య (వఖంధ శీరావనము లి 


ఆళ్యాపల భావపరంపర్యాపసభావము _ అనంతర కాలమున 
'వెలువడీన సర్మ్యపదాయములపపై బాగుగా వ్యావించినది. అన్నిటి 
కంయెను అధిక్కపభావము - భగవ దామానుజులవిశిష్టా ద్యెతమతమ్ముపె 
'యసరించియున్నది. ఈ (ప్రభావము - నాథమునుల సమయముననే 
సూత (| పాయముగా6 గన్పత్రును. నాలాయిర దివ్య (శబంధమునందలి 
పాళురములను _(ప్రవారమునకుం దెచ్చిన నాథమానులు _ శా్ర్రీయము 
వైన ఆళ్యారల సిద్ధాంతములను విశేషముగా (పశంనించియ ౦డిరి. ఆ 
నీద్ధాంతములకు దార్శనికమైన రూపము నిడి వానిని ధరాతలము-పె 
(పవర్తింపంజేయుటలో శ్రీమ్మదామానుజు లొనరించిన _పయత్నము 
నిరుపమానమైనది. ఆళ్వారుల దిన్న (పబంధముణ [_పభావమును 
శ్రీమ్మదానూనుజులు సర్యయముగా గుర్తించి, ఆ _పభానమును తమ 
నీముచల మూలమున లోకమునందు (ప్రచారము గావింపంజేసీరి. తాము 
(వతి పాదింపం దలచిన విశిష్టాద్వైత సిస్ధాంతమునకు ఆళ్యారుల దిన; 
(పబంధములు నిశేషముగా నుపకరించినందున, శ్రీమ్మదామానుజులు 
మిక్కిలి సంతృ వీ! చెందిరి. "వేద తాత్చర్య మెచ స్ప గేని దురో ఏధముగ 
నున్నచో, అపుడు ఆళ్వారుల దివ్గ(పబంధముల మూలముననే వారు 
ఆాత్పర్యమును (గహించుచుడెడివారంట | ఆండాళ్‌ రచించిన 
“తిరుప్పావు” దివ్య _పబంధమ్యుపె వారికి అపరిమితమైన గౌరన భావ 
ముండెడిది. అందువలననే తమిళ [పేశమున శ్రీమ్మదామానుజులు _ 
“తిరుప్పాన్నై జీయర్‌ ? (తిరుప్పావును (పేమించువారు) అని (పస్తు 
తింపంబడిరి. ఈ కారణములచెే, శీ మ్మ దామానుజులు భక్షి సిన్హాంతే 
మును (యన ర్తింపంజేయటలో _ _ ఆళ్యావల దివ్య (పబంధములనే 
(పభానాధారములుగా న్వీళరించియుండిరని విశద మగమన్నది. 

“ఈశ్వరుండు స సమస్త జగ త్తునకు నిమిత్తకారణమెనను _ ఉపా 
చాన కారణము కూడ అయియన్నా ండు. భగవంతుని లీలచే జగత్సృస్టి 
౭రుసుచున్నది. జీవులు, దెగత్తు సత్యములు; స్వతం_తములు. అయినను 
ఈశ్వరుడు జీవ జగత్తుల అంటి యందును వ్యాపించి యున్నందున 


లీల శ్రీ రొమానువి శీ ర్తితొముది 


అవి యాతని యధీనమ్న్ములె యున్నవి. ఇందువలన్క జీవులు _ జగత్తు 
న శరీరముగా భావింపంబడుచున్నవి. జీవ _బహ్మల 
మధ్య, ప కేపీ _ అంగ అంగీ సంబంధము లున్నవి, భగవంకుండు 
భక్తుల నన్ముగహీంచు నిమిత్తమై, పర వ్యూహ విభవ అంతర్యామి 
అర్చా రూపములతో అయిదు విధములుగా నున్నాడు.” 

ఇత్యాదులే ఆళ్వారుల సీదాంతములు, ఈ సీదాంతము లన్నియు 
విశిష్టాద్వైత దర్శనముననీ ్యకరింపంబడినవి. ఈ సిద్ధాంతములను ఆధార 
ముగా నిడుకొనియే 'శ్రీమ్మదామూనుజులు మూయావాదమును ఖండించి 
వైీచిరి. కాల్యకమమున కర్ణాటక 'దేశమం దంతటను శ్రీ రామానుజ 
సం| పదాయము పరివ్యాస్తనె, అఖండ మెన విఖ్యాతిని సము 
పారి ౦ చెను, 

జ 
దివ్య _పబంధముల పై వెలువడిన భాష్యములు 
ట్‌ యొ 

సాథమునులు మొదలుకొని, ఉడయవరులక్‌ వజకును నడుమ _ 
దాదాపు మూడు ద శాబ్బములు గడచినట్లు చర్మి తాధారములనుబట్టీ 
స్పష్ట మగుచున్నది. ఆ మధ్య కాలమున - శ్రీ వైష్ణన మత (ప్రవర్తకు 
లుగా విఖ్యాతి నార్జించిన వా శెందరో కలరు. అట్టివా రందజును 
ఆళ్వారుల దివ్య (యబంథభములను అత్యంత (శ్రద్ధాసక్తులతో అధ్య 
యనము గావించినవారలే, వారిలో ననేకులు _ దివ్య (శబంధములచే 
(పభావితులైన కారణమునలన, అఆళ్వాపలయందు మిగుల భక్తి 
తాత్పర్యములు గలవారై, ఆ దివ్య _ప్రబంధములక్షు టీకలు (నాయ 
నారంభించిరి. అట్టి తరుణమున, ఆళ్వారుల వాజ్బయ ,_ మహోదధినుండి 

జ జ 

అవర్‌ రత్నము "లెన్ని యో బయ ల్వెడలి, (పజలను విస్టయ చకితుల 
గావించి వై చెను. తత్పలముగా _ శ్రీ రామానుడి యుగమునుండి, 
అళ్య్వావల దివ్య (బంధముల అనేక భాహ్యములు వెలువడ 
సాగెను. అట్టి భామ్యములలో - ఆళ్వారుల పొళురములందలి విశేపార్ధ 
&ఓ "ఉదయనరుల అనగా - భగవ్యదామానుజులు. " 


చివ్యా (వదింధ శీరాజనాము ఖతి 


ములు విపులీకరిం పంబడుటయేగాక, ఆ యర్ధములు మై తీము మనోజ్ఞము 
లుగా నున్నందున) ఆ ఫొమ్యము లన్నియు _పజల నాకర్షి ంపంలల్దుటచే, 
తజ్యాహన్థకర్యల (యయత్నము సార్థక మయ్యెను, 

అట్టి భామ్యములలో ష్ష నన్మూళ్వారుల “తిరువాయియొళి పె 
“వెలువడిన భఫామ్యమే మొట్ట మొదటిది. పన్ని ద్ద జాళ్వారులలో నః 
నమార్జాళ్వారులకు గల (పాముఖ్యమును బట్టియే ఆరంభమున తిరు 
వాయి మొళెపై భాహఘ్యము వెలువడుటకు కారణమై యురండునని 
మనము భౌవింపవచ్చును. దీనిని 'శ్రీమ్మదామానుజాల ఆజ్ఞామసారము 
వారి. శీష్యులగు “తిరుక్కురుగై విరాన్‌ వీళ్ళానొ అనువారు. ఒక 
భాష్యము రచించిరి, ఈ భాహ్యమునకు _-*ఆరాయిరప్పడి) * (6,000 
పంత చిములు గల భాహ్యము) అని పేరు, 


అనంతరము శ్రీ-పెరియభట్టరువారి శిష్యులగు “నంజీయర్‌ ) అను 
వారు _- ఒక భామ్యమును రచించిరి. ఇది _ “ఒన్సదా రాయిరప్పడి 
(9000 పరిచ్చేదములు గల భామ్యము) అని నృవహరింవలుడుచున్న ది. 

అటువిమ్ముట = నంజీయరుపారి అం తేనాసులును, ఆంధప దేశ 
వాసులును అగు “సంబిళ్ళ) అనుపారి శిష్యులలో నొళకరగు *అళగియ 
మణవాళ జీయర్‌ * అనువారు _. తిరుహూయిమొళికి (పతిపదార్థముగా 
“పన్నీ రాయిరప్పడి (18,000 పరిచ్చేదములు గల భాష్యము) అను 
"పేర నొక వ్యాఖ్యాన (గంథమును రచించి యున్నారు, 

తదుపరి _ “నమ్బిళ్ళి గారి పర్య 'వేక్షణమును పారి శిష్యు లగు 
“వడక్కు తిరువీధి వ్చీళ్ళ” అనువారు ఒక గొప్ప భాస్యమును రచించిరి, 
ఇది _ “ముప్పత్తాణాయిరప్పడి (869,000 పరిచేదములు గల 
భాష్యము) అను "పేర విఖ్యాతి గాంచియున్న ది. ఈ భామ్యమునకు వ 
వడ్డన కప్టైమనకు _ “ఒక పరిమాణాతని యర్ధమ్ము ఇచ “పడియనగా 
ముస్పదిరెం డక్షరముల సముదాయము, ఇట్టి నముదాయ మను సంస్కషృతమున “గంథభోమని 
వ్యవహరించుట పరిపాటి, 


ల్‌లే థ్‌ రొమాణువి తీరి తొ్‌మదా 


“ఈడు*అను బిరుదము సార్థకమై యమరినది. *ఈడు* అను శబ్దమునకు వ 
“లిఖిత రూపమున (ప స్తుతించుట అని యర్థ ముం దివ్య (వబంధముల పై 
"వెలువడిన భామ్యము లన్ని టిలో _ ఈ *ఈడు ముప్ప త్రారాయిర 

ప్పడి”యే అ్యంణ్యమైనది. కనుకనే ఆళ్వారుల భావనా పరంపరలను _ 
సి ద్దారలనులను వ్యాఖ్యానించు సందర్భమున ఈ భాష్యము విశేష 
ముగా నుపకరింపంగళ్థైను. ఇది _ “భగవ ద్విషయము” అను వేర 


విఖ్యాతి గాంచియున్నది. 


“సమ్బిళ్ళ” శిష్యులగు కా పెరియవాచ్చాన్‌ వై” అను వాగు _ 
దిన్స (పబంధములలోం గల నాల్డు "వేల పొళశురములకును ఒక గొప్ప 
భాహ్యమును రచించిరి. ఇందు _. *“తిరువాయిమొళికి సంబంధించిన 
భాష్య భాగము _ ఇరువత్తు నాలాయిరప్పడి (24000 పరిచ్చేదములు 
గల భామ్యము) అను పేర వ్యవహరింపంబడుచున్నది. 

ఈ రీతిగా _ “తిరువాయిమొళి? పె (ప ల్యేకముగా అయిదు 
భాహ్యములు 'వెలువడియుందుటనుబట్టి, నాలాయిర దివ్య _పబంధ 
ములో _ తిరునొాయి మొళికింగల 'ౌముఖ్యమును మనము సులభముగా 
ట్రహింపంవచ్చును. 

ఇవి యిట్లుండ, శ్రీ వేదాంత జేశికులు _ “నిగమ పరిమళమ్‌” 

ను పేర 76,000 పరిచ్చేదములుగల ఒక గొప్ప భాష్యమును 
య. దివ్య పబంధముల పె (వాసీయుండిరి. వీరి యనంతరము మటి 
యొకలు. “పది నెట్టాయిరప్పడి” (18,000 పరి చ్చేదములుగల భాష్యము, 
అను పేర, తిపవాయిమొళి వై భాహ్యము నొకదానిని రచించియున్నట్లు 
'లెలియవచ్చుచున్న ది, కాని ఇది నేంటినజుకును లభించి యుండ లేము. 
ఆళ్వారపల రచనలపై వెలువడిన భాహ్యములలో _ నమ్మాళ్యా 

రుల తిరువాయిమొళికి సంటంధించిన భాహ్యములే అధిక సంఖ్యలో 
నున్న వను విషయము మనకు స్మృతి పథములో నుండందగి యున్నది. 


తె 
భాహ్యకర్తలు తిపవాయిమొళియందలి వేయి పొళురములను ఒక 


చివ్వు (వదింధ నశేరావనమొ ల్‌ో 


భాగముగన్యుమిగిలిన మూడు వేలపాశురములను మతియొక భాగముగను 
ఆహించియున్నాడు. తిరవాయిమొళికి మ్యాతమేగాక్క మిగిలిన 
దివ్య్యపబంధము లన్ని టికిని (పత్వేశముగ టీకలు వెలువడియున్నవి. 

“పిరియచాచ్చాన్‌ పిళ్ళ? అను మహనీయులు _ శేవలము ఒక్క 
శిపవాయిమొళిపై మ్మాతమె, గాక "సీవీంచిన దిన్య (బంధము 
లన్నిచిటిైపె నను భామ్యములు సిరి కానీ కాల్మకమమున హరి 
భామ్గములలో కొన్ని వాళ్య్ళములు నీధిలము లాయెను, అందునను _ 
*చ్చెర్రియ తిరు మొళి" దేవ్య్యపబంధముపై ఉవాయంబడిన భాష్యములో= 
అధిక భాగము శిథిలమైన కారణముచే శ్రీ మణవాళ మపోమునులు 
(రియ జీయర్‌ ౧). అను మహసీయులు మజల "పెరియతిరుమొళి.పె 
ఛామ్గనూను పూర్తిగా రచించిరి. మణవాళ మహామునుల ఆవావ్య 
లగు “తిరువాయిమొలి పిళ్ళై) (శీత లేశులు) కూడ, పెరియాళ్యా 
రుల తిరుమొళిపపై, తాత్త్విక దృక్పథముతో గూడిన ఒక గొప్ప 
భామ్య్గుమును రచించిరి. ఇది _ “స్వాప దేశార్ధము? అను పేర నొప్పారు 
చుస్నది. 

ఆండాళ్‌ రచించిన “తిరుప్పావు మై ప్యాఖ్యానము టనేకములు 
వెలునడియున్నవి. అట్టి వ్యాఖా్యానములలో య ఈ జాయిరప్పడీ 
(4000 పరిచే+దములు గలది _ "పెరియనాచ్చాన్‌ వె కృతము), 
నాలాయిరప్పడి (ఓ000 పరిచ్చేదములు గలది _. అళగియ మణవాళ 
"ప్పెరుమాన్‌ నాయనార్‌ కృతము) మున్నగునవి స్ముపసిద్ధములె 
యున్నవి, 

తొండరడిప్పొడియాళ్వారుల “తిరుప్పళ్ళి యెళ్ళుచ్చిపె కూడ 
నంజీయర్స్‌ "పెరియవాచ్చాన్‌ వ్‌ ఛ అనుచారలు క్లరువురును వేజ్వే 
రుగా పాఖ్యాములను రచుచియన్నారు. 

తిరప్పాణాళ్వారుల “అమలనాది వీఠాన్‌) *స పె పెరియహవా సన్‌ 
మల్నై, అళగియ మణవాళ -పిపమాళ్‌ నాయనాని అనువారలచే 


ల్‌లో (లీ రామాను భో క్రటొములొ 


(ప ల్యేకముగా "రెండు వ్యోఖ్యానములు రచింపంబడినవి. శ్రీ, వేదాంత 
"బేశికులును _ *మునినోహన భోగమ్‌” అనుపేర్క సంస్కృత భాషలో 
నొక సోఖ్యాశమును రచిళచియున్నారు. 

మధురకవి యాళ్య్వారుల “కళ్ణునుణ్‌ శిణుత్తామ) సమె నంజీయర్‌, 
నంబి 7 పెరియవాన్న్చాన్‌ వళ్ళె మొడలగు వారు వ్యాఖ్యా నములూ 
రచించిరి. 

తీరమంగ్రై యాళ్యారుల “పెరియ తీరుమొళి” పె లభించు 
వ్యూఖ్యానములలో నొకటి "పెరియచొబ్చాన్‌ వీళ్ళె రచించినదియ, 
మటీ యొకటి _ నఠిజీయరు రచించినదియు. తిరుమల యాళ్య్వారుల 
శెండన రచన యగు “*తిరగునెడు స్టాజ్జమ్‌ పై పెరియనాన్నాన్‌ 
వై రచించిన వ్యోఖ్యాన మొకటి స్యూపసిద్ధమై యున్నది. ఇది 
యునుంగాక్‌. _ “తిరునెడు న్షాణ్జకమ్‌' 23 శ్రీరంగమునకుం. జెందిన 
“తంనిరాన్‌* అను వా రొక వ్యాఖ్యానమును _వాగ' యున్నట్లు వతీతి 
య న్నది. కౌన్సి ఈ వ్యాఖ్యాన మిపుడు లభించుట లేదు. 

నమ్మాళారుల “తిరు విరత్తమ్‌ి 3 _ నంబ్శిళె లై పెరియవా 
్చోన్‌ వీఖ శ్రైఅళగియ మణవాళ శేయర్‌ మొదలగు వారలే వ్యాఖ్యాన 
ములు రచింపంబడినవి. 

తిరుమంగై యాళ్యారుల "పెరియ తీరుమడల్‌ * _పె _ పెరియ 
వాచ్చాన్‌ విశ్ళె, అళగియ మణవాళ "ప్పెరమాళ్‌ నాయనాక్‌ అను 
వారలు వ్యొఖ్యూ నములు రచించిరి. ఇ౦దలీ శెండవచారి వ్యాఖ్యా 
నము _ *నాయనార్‌ వ్యాఖ్యానమ్‌ అను పేర వ్యవహరింపంబడూ 
చున్నది. 

భాష్యములలో భాషా విశేషములు 

“తిరుక్కుుర్నుగె వీరాన్‌ వీళ్ళాన్‌* "మొదలుకోని మణనాళమహా 
మునుల నటికును మధ్యగా. గల కాలము _ అనగా, దోచాపు 12వ 
శ తాబ్బమునుండి 15-వ శ తాబ్బమువజకు గల భామ్యళ్‌ _రృలందజును తమ 


దివ్య (వఖంధ శీరావనము లితి 


తమ భామ్యములలో _ ఒకానొక విశిష్టమైన భాషను ఉపయోగించి 
యున్నారు. ఈ భాహ్యకర్త ర లలో _ *“నంజీయర్‌ * అనువారు మెసూరు 
నం! ళ్‌ పెరియవాచ్చాన్‌ విశ వీఖె ఖీ అనువారు _ మ్మృదాసు _పాంత 
మునం గల కుంభకోణ శ్షేశమున్‌ కం చెందినవారు. ఇళ్లే _ మిగిలిన 
భాష్యక _రృలుకూడ దశ్నిణ భారతమున వివిధ _పాంతములకుం జెందిన 
నానే, అయినను _ ఈ భామ్యళర్హ లందటి భాపా శె లిలో ఒశే 
విధమైన _ప్మకియ మనకు స్పష్టముగాం గన్నట్టుచుండును. ఏప (పయో 
గించిన భాష *మణి _పవాళ* మను పేర విఖ్యాతి గాంచియున్నది. 7 
వీరు తమ తమ భాష్యములలో _- తమ యుగమునందు (ప్రజానీకమున 
పచలిత మగుచున్న సమస్త శ్ద ములను | పయోగములను 
6 న్న (6 
సందరో ఖచితకగ ఆయా శావ్చలనో పొందుపజచియున్నారు, 
భామ్యములలో ఏకు చేనీన వచన రచన యందు _ తమిళ శబ్ద ల 
మధ్య మధ్య, తాత్త్విక విషయములను (పస్ఫుటింపంజేయు సంస్కృత 
*. సర్క్యృత శబ్దములలో మితమైన తమిళ భాషయొక్క లియె “మణ్శిపవాళము” 
అని వ్యపహరింప'ఇపచున్నది, ఆ శైలి _ రెండు విధములైన ది షలలోంగల శజ్దరూవము 
లగు ముత్యములతోడను, రత్నములతోడను (గుచ్చబడిన ఒక మాలవలె నుండునని భాషా 


వేత్తల యఖ్యిపాయము. కావున, అట్టి మణి వవాళ శైలికి ఒక చిన్న ఉదాహరణ మిట 
చూప(బడుచున్నది :- 

“....చేతనన్‌ నిత్యనాయ్‌, అణువాయొ జ్ఞానానంద లక్షణనాయి, జ్ఞాన గుణకనాయ్య్‌ ఏక 
రూపనాయ్‌, భగవచ్చేష భూతనాయిరుక్కుమ్‌ ఇప్పడి యిరిక్కిజ ఆత్మావినుడైయ 
వైలతణక్రై యనుసన్దిత్తు, “జరామరణమోకెయ, ఎన్లిఐసకెయే ఆత్మానుభవ మమైయు 
మెస్టిరుక్కు _ మవనుక్క మ్‌ సర్వేశ్వరన్నై యుపాసి కైయు మ న్తిమస్కృతియుమ్‌ వేణుమ్‌. 
అక్మానభవ శై నెకిశ్‌ ను సర్వేశ్వరనుడ్డైయ గుణానభవ మృణ్ద వేలు మెన్టిరుక్కు మవను 


క్కుమ్‌ అవన్లవైయే ఉపాయమాకప్పత్త వేణుమ్‌ ఇప్తి ల్‌ నై యటీయిలున్‌ “ఒజ్ఞామరై 
యాళ్‌ శేళ్వనొరువనై యేనోక్కు ముణర్వు” ఎన్గిజపడియే సర్వేశ్వరనళలిలే పర్యపని శ్రన్గి 
నిల్లాతు, జ్ఞానమాకిల్‌ శీయఃపకియై వృత్తి యల్లతు నిల్లాతు.” 
_ ఈడు ముప్ప ర్రారాయిరప్పడి”” = అను 
బంలిళ్ళ వ్యాఖ్యానము చుండి. 
స్‌ లా 


ల్రొజ్లీ (ట్రీ రామానుత తోడ్తి కోముడి 


శబ్ద ములను, సంస్కృత శబ్ద ములతోంగాడిన (వయోగములను కొన్ని 
చేరి స్నేయున్నారు. ఈ టీకా కారుల యుగము తమిళ వాజ్మయ చర్మితలో 
“భాష్య (గంధ కాలము అను చేర పరిగణింపంబడుచున్నది. ఈ 
టీకాకారులు తమ తమ భాష్యములలో _ మణి ప్రవాళ శైలిని 
అనుసరించియుం కటచే, తన్మూూలమున తమిళ శబ్ద భాండారము విస్తృతి 
జేంచెను. ఈ టీకా (గంథములలో _పయోగింపయడిన సంస్కృత 
శబ్ద ములు - మధుర మంజులములగా నుండుటచే పాళకులకు ఒకానొక 
నిధమైన ఆనందమును (పసాదింపంగల్టుచున్నవి. 

పూర్వకాలమున, ఆచార్య సమ్మాశయణము వలననే ఈ 
భాష్యములలోని విశేషార్థములు బోధపడుచుం డెడివి. కాని మణవాళ 
ముహామునుుల కాలమున _ ఈ భాహ్యములలోని యంశములను 
సుబోధకము గావించుచు, కొన్ని వ్యాఖ్యానములు వెలువడెను, ఇట్టి 
వ్యాఖ్యానములలో _ “అరుంపద విళక్కమ్‌ి కఠిన శర్టార్థ దీపిక) 
అనునది ముఖ్యమైనది. అదియునుంగాక్క తిరవాయిమొ. పై వెలువ 
డీన “ఈడు? అను స్యుపనిద్ధ మగు భాష్యములో (వయోగింపలుడిన 
శ్చ ములకు అక్థములనవిపురీకరింరు (గంథముగా “జీయర్‌ అరుంపదమ్‌? 
తను పేర నొలేటి వెలువడెను. ఈ రీతిగా శజ్హార్థ ములను విపులీకరించు 

వ్యాఖ్యానములు కాల్మకమమున ఇలువతస గన్‌. 

ఆళ్వారుల దివ్వ ఫై శ్రబంధముల పై నె మణి్యపవాళ శై లిలో తమిళ 
మున వెలునడిన భావములు నేంటివజకు లభించుచునే' యున్నట్లును. 
వ యితర .. సర్మశదాయములందును. తమిళమున ఇట్టి భామ్గములు 
'వెలువడియుండ లేదనియు మనము ముఖ్యముగా గు ప్త్‌లో నుంచుకొన 
వలసీన యంశము, 

ఇట్టి భాహ్యములు వ్యాఖ్యానములు వతు? గాక దివ్య 
(ప్రబంధమలలో స్ముపసిద్ధములు గాల గల పొళురములను కొన్నింటిని 
ఎవ్నకొన్సి దానిలోని పశేషమూ:)ను విశదిశఠరించుచు, కొందజు 


చివ్వు (వవింధ శీరావినము ళిలొ 


స్వగం్యత (్రంథములనుగూడ రచించియ. న్నారు, ఇట్టి ంథకర్త లలో 
నంజీయర్వు వీళ్ళలో శా చార్యులు, వేదాంత బేశికులు మున్నగువారు 
ముఖ్యులు. ఏరిచే రచింపంబడిన గంథములు _ “రహస్య ట్రంథములు 
అను పేర స్ముపసిద్ధమురై యున్నవి, ఈ _పష్మకియలో *నంజీయర్‌ ) 
అనువారు, “ఆత్మ వివాహమ్‌” “ముముక్షు దర్చణమ్‌) అను పేరులుగల 
"రెండు (గ్రంథములను రచించియున్నారు. ఇ టి (గంథములే మటి ెండు 
“మాణిక్క_ మాలై) “నిగమనప్పడి" అను పేరులు గలవి లభించుచున్నవి, 
విళ్ళలోకాచార్యులు, "వేదాంత జేశికులు అనువా రిజణువురును మిగిలిన 
వారికంయె అధికముగా నిట్టి రహస్య (గ్రంథములను రచించియున్నా రు, 


వీళ్ళలోకావార్యుల వారి రహస్య (గ్రంథములలో “అష్టాదశ రహస్య 
ములు" అను_గంథము స్ముపనిద్ధమై నది. వేదాంత బేశికలచే రచింప 
బడిన పదునెనిమిది రహస్య (గ్రంథములలో _ “రహస్య (శ్రయసారము* 
అనునది మిక్కిలి (పౌముఖ్యము నహించి యున్నది. 

"వేదముల"పె నన్ఫు ఉపనిప త్తులమై నను, (టహ్మస్మూతములమై నను 
సంస్కృత భాషలో అనేక భాహ్యములు వెలువడియున్న వను 
విషయము దగద్వి దితము, అట్టి భాహ్యములకు లోకమున నెంతటి 
(సొముఖ్యము కలదో _ అంతటి (పౌముఖ్యమే ఆళ్వారుల దివ్య 
(శ్రబంధముల పై వెలువడిన భామ్యములకును రలదనియు, (శ్రీరామానుజ 
సం్యపదాయులు ఈ రెండు భాహలలోంగల భాష్యములను సమానమైన 
దృష్టితో (ప్రమాణ (గంథములుగా భావించి అధ్యయనము చేయు 
చుందురనియు ఈ కారణమువలన నే శ్రీరామానుజ సం్టపదాయులు 
“ఉభయవేదాంత (_పవర్హకులు అను పేర వ్యవహరింపంుడుచుండి 
రనియు సర్వులును భహింపవలన్షిన యంశము. 


ఉపస౦హారము 
అళ్వారులు కారణ డన్నులు, భక్తి సెషాంతే వపను (త్రతిస్టించుట 
కును - తమిళ భామను సజీవమైన భామగా తీరి స్పదిద్టుటకును భగన 


తిరి తీ రామానుః కీ ర్వ్‌కొముది 


(ల్పేరణవే దశ్నీిణ భారతములో నుద ఛవి౦ంచిన మహానుభావులు. వా 


రందజును దై వాంశ సంభూతులే. ఒక్కొక్కరిలో ఒక్కొక్క అంశ 
ఉన్నది. 


. ఆల్వాడులు గ అంకీలు ;- 

పొయిగయాళ్య్వారులు న పాంచజన్యాంశ 
పూదశ్తాళ్వారులు లేల గదాంశ 
'పేయాళ్యారులు న. నందకాంశ 
తిరుమళిశె యాళ్యారులు బతు సుదర్శనాంశ 
నమ్మాళ్వారలం ౨౨౨౨౨. విష్యక్సేనాంశ 
మధురకవి యాళ్యారులు న. కుముదాంశ 
కులేఖరాళా సరులు... కౌ స్తుభాంశ 
“పెరియా భ్యారులు భన గరుడాంశ 
అండాళ్‌ ము భూ చేవ్యంశ 
తొండరడిప్పాడియాళ్యారులు య. హ్‌ వనమాలాంశ 
తిరుప్పాణాళ్య్వారులు బుధసళ్నా న శ్రీవ త్సాంశ 
తిరుమంగై యాభా్యరులు  ,........ కార్టుకాంశ 


ళ 


ఈ రీతిగా భగవ దంశలతో సవతరించిన పన్నిద్దరాళ్యారులు - 
మహోభ క్తులై, భగవద్భక్షిలో తన్నయ్యులై, చాహ్యాభ్యంతరములను 
మజుచ్చి అంతటను పరమ త్త్త్యమునే ఆలోకించుచు, అ_పాక్ళతమైన 
ఆనందము ననుభవించిరి, 

పవ్మితాంతఃకరణు లై, పండిత యపకాండులై, తా త్రిక 
రహస్య (గహణవారీణులై విరాజిల్లి న ఆ మహనీయుల భౌవనాపరం 
పరలు ముముక్రృ్చలకు మార్గదర్శకములై నవి. _ వారి హృదయ 
తంత్రులనుండి స్పందించిన భక్రిగీతములు భానమధురము లగుటచే, 
పఠితలన్సు _శోతలను తన్మయుల గావించివై చినని. _ వారి దివ్య 
. బంధములు అనంతర భక్రి సం్యపదాయములకు అత్మతుల్యము లై 
విలసిల్లి నవి, 


దొవ్వా (వవింభ నీరావనము ల్‌ 


సంస్కృత భాపాస్పర్శచే సౌరభమును సంతరించుకొనిన ఆ 
మహనీయుల దివ్య ప్రబంధ కుసుమములు _ ఆర్యావర్త మం దంతటను 


అవర కావ్నములుగా కీరి నారించుకొని రాణించుచున. వి, 
ఖీ = జీ త్మ 


నాల్లు వేదములలోంగల రహస్యములను తేటతెల్లము గావించిన 
ఆళ్వారుల నాలాయిర దివ్యప్రబంధము _దావిడ "వేదముగా పరిగణింపం 
బడ్కి లోకమున పికాశించుచున్నది. 


వివిధ నక ములలో నుద్శవించిన ని. ద్ర రాళ్వారులు భక్రి 
ణా భి ది ఎత 
రాజ్యమునను, _పష్తి పాలనమునను సమానాధికారులు కా గట్లిరి 
ఆ మహానీయులు వేంచేసియున్న చేవాలయములే దివ్య "బీశములుగా 
సంభావింపంబడినవి. అటి ట్టి దివ్య జేశములంచే ఠీర ర్‌ సాద నీరకారము 
విశేవ ఫల్యపదముగా పిశ్వసింపంబడినది. 
శ్ర శ్రీ విశిష్టాజ్వెత సిద్ధ సీదాంత స్థాపనాచార్యులుగా (పనిద్ధి గాంచిన 
నాథ యామున, ఆమా టాప్‌ ఆచార్య వర్యు లందతణును 'హైళ్య్వాడల 
దివ్య్యపబంధములను సమాదరించుటయేగాక్క ఆ మహనీయుల అడుగు 
జాడలంచే పయనించుచు వారి దివ్య_పబంధములను లోకమున స్పష్ట 
ముగా. వెల్లడించి (ప్రజలను భ క్తిపయన్వినీ తరంగములలో నోల 
ల వాతి 
లాడించిరి. 


భగవ ద్విషయము =ఎతది స ేషములు 
“ఉభయ వేదాంత శిరోమణి” 


శ్రీమాన్‌ కిడాంబి శఠకోప రామానుజాచార్యులు, ఎ: వ్‌ 
శ 


“భ కామృతం విశ్వజనానుమోదనం నర్వార్థదం శ్రీళఠకోపవాబ్మయమ్‌ 
నహ్మనశాఖోపనిష త్సృమాగమం నమా మ్యహం [దావిడ వేదసాగరమ్‌.? 


పరిచయము 

(పన్న జనకూటస్థులెన శ్రీ సమ్మాళ్యారులు అన్న గహించిన 
“తిగువాయిమొళి యను దివ్య్యసబంధమునక్తు గల అనేక వ్యాఖ్యా 
నములలో _ “ఈడు ముప్పత్తాయిరప్పడి* యను వ్యాఖ్యానము 
(పచుర ప్రచారము కలిగి యున్నది. దీనికి “భగవ ద్యిషయము” అని 
ధనిద్ధి. “వడర్తు కు తిరువీధివి ఖై స! ష్‌ మహనీయులు ఈ వ్యాఖ్యా నమును 
న మొసరి, స శ్రీ శ్రీ వై వ్లన సర్మపదాయమునకు మహో పకారము 
గావించిరి. ॥ 

ఉభయ వేదాంతములు 

శ్రీ వై పన సర్మపదాయమున ఉభయ వేగాంతములు (పనిద్ధ 
ములు, ఉఛయ వేదాంతము లనగా _ సంస్కృత "వేదాంతము, 
(దవిడ 'నేదాంతను అని యర్థము. గతి స్మ తీతిజోస పురాణ 
ట్రైహ్మ స్మూతాదులచే (శ్రతిపాదితమైన "వేదాంతము సంస్క ఖే 
"వేదాంతము. (దావిడ భాషలో నిబద్ధములై; ఆళ్యావల దివ్య 
(వబంధములబే (పతిపాదితమైన వేదాంతను (దావిడ వేదాంతము. 
ఈ ఉభయ వేదాంత పానన తరంగణీ సమాగమమే ్రీవైస్టవ సర్మప 
చాయ [(పయాగ. సంస్క లీ "వేదాంతము అధికృ తాధికారమును 
(వతిపాదించగ్యా (దావిడ వేదాంతము సర్వాధికారము, విశేషీంచి _ 


అకించనాధికారను నగు (పత్తి మార్గమును (పతిపాదించుచున్నది. 


శి 


భోగొవో దృివయము - తొద్బి లేవమణ లితి 


కావుననే శ్రీ వేదాంత బేశికులు టదావిడ వేదాంతమును “సర్వీయ 
శాఖిగా (పస్తుతించిరి. ఏనిలో _ ఒకటి సీదాంతము, రెండవది అను 
ఛవాత్మకము. ఒకటి మార్షము, మజి యొకటి బేశి, 


నాథోపజ్ఞము 
శ్రీవ ఫ్లవ స్టప్రదాయమున ఉభయ 'వేదాంతములకును సమ 
(ప్రాధాన్య మొసగ్సి పవారమునకు 'దెచ్చినవారు శ్రీమన్నా థనునులు. 
ఏక శ్రీ 'యామునావార్యుల వారికి వితామహులు,. శ్రీ యామున 
మునులు తమ సో శరత్నమున వ 
*“మాళా పితా యవతయ (ననయా వీభూరి? 

సర్వం యదేవ నియమేన మదన్వయానాష్‌ 

ఆద్యన్య నః కులపతే ర్వకుశాభిరామం 

శ్రీమ త్తీదం్యఘమియుగళం (ఫణమామి మూర్జ్నా [లే 
అని, _పపన్న జన కూటస్టుస్థెన శ్రీ నమ్మాళ్యారులను ప స్తుతించుచు 
న్నారు. 'శ్రీయామునాఇార్యులవారి వయ శిష్యులు శ్రీరామానుజా 
చార్యుల వారు. వీరికి అఆళ్వాపలయందున్సు. వారి దివ్య్యపభంధముల 
యందును గల భక్షి భావము అనన్య సామానమైై నది. ఇది బ్రీయాము 
నుల ద్యారా ఏరికి సర్మకమించినది.. ఏరు ఆళ్వారుల శ్రీసూ క్తులను 
మనస్సున నుంచుకొని ్రీభాష్యమును అన్ముగహించిరని ఆచార్య 
హృదయముపే ర్కొ_నుచున్నది. 

దెపష్టపబంఫములు = వేదములు 

శ్రీ నమా శశ్వారులు కృప జేసిన నాలుగు దివ్యప్రబంధములను 

నొలుగు చేదములనుగ "పెద్దలు సంభౌవిరితురు. వానిలో _ నూటు 
పొళురములుకల తిరువిరు _ల్త్‌ము బుశ్వేదమనియు, పఏడుపొళురములుగల 
తిరు నాశిరియము యజుర్వేద మనియు, ఎనుబది ండు పాశురములు గల 
“పెరియ తిరువందాద్ది అధర్య వేద మనియు, "వేయిన్ని నూట శిండు 


జి ] (త్రీ రొమూనుది తీ ర్రితొముది 


పాళురములుగల తిరువాయిమొళి సామ వేద మనియు సాం పదాయను. 
ఈ నాలుగు (దావిడ వేదములకు తిరుమంగై యాళ్వారుల. దివ్య 
(పబంధములు ఆజును "వేదములకు శితూదులనలె ఆజు అంగములు, 
తి న ఆళ్వారుల దివ్య పబంధములు - మామాంస్కా పురాణాదులవలె 


ఉపాంగము లగుచున్నవి. 


తిరువాయిమొళి పాశ _స్యము 
(ద్రవిడ వేదవ్యాసులై న శ్రీమన్నాథమునులు ఆళ్వారుల పాళు 
రములను నాలుగు సహ్మసములుగ వీ కరించుచు తిరువాయి మొళిని 
నాల్లవ సహ్మసముగ పరిగణించిరి. భగవానుడు _ *వేదానాం సామ 
"వేదో ఒ న్ని అనుచు సామ వేద పాశ స్త ఫృమును తెలిపెను. అట్టిసామ 
"వేదము సహ్మసశాఖాతకము. దానినలెనే తిరువాయిమొళియు 
సహస గీతికలతో నొష్పుచు, భగవ న్నుఖోల్లాసకరమై యున్నది. 
కావుననే, ఇది మిగిలిన దివ్యపబంధముల కం కును అభ్యర్షితమైనదె. 
మొదటి మూడు వేల పొళురములను ఉత్సన "వేళలందు తిరువీథధులలో 
అద్ధ్యయనము గావింతురు. కాని తిరువాయి మొళిని అట్లు తిరువీధులలో 
అధ్యయనము చేయు సర్యపదాయము లేదు. నియత సమయములలో 
"చేవాలయములందు మ్యూతమే అధ్యయనము గావించుట పరిపాటి. 
ఇదియు దీని వై లమ్షణ్యమును తెలుపుచున్నది. 
బుగ్వేదమే గాన విశేష్మాశయణ వశమున సామ వేదమై పరగు 
రీతిన, ఏరి తొలి _పబంధమైన తిరువిరుత్తమే (పతిపాద్యార్థ విశేషము 
లచ్చేమలి (పబంధమగు తిపనాయి మొళిగ వని స్త్వరించి, మిగులభోగ్య మై 
నది. నిత్యము క్తులు _-*వఏత త్భామగాయ న్నా స్తేఅను ోతివాళ్యము 
చొప్పున, సామగానముతో _- పరమపదమున ఆనందపరనళు లగు 
చుండు విధమున _పపన్నులు లీలావిభూతియందు ఈ తిరువాయి మొళిని 
“అనునంధించి, ఆనంద పరవళు లగుచుందురు. వేద వేద్యుడగు పరాత 


ఎ 
రుడు దాశరధిగ అవతరించినంతనే, త దై సభవ్మపతి పాదకమగు "వేదము 


భగవద్భావయము _ తొద్బి లేవమల జీ 


శ్రీ వాల్మీకి భగవానుని వదనారవిందమన శ్రీమ్మదామాయణముగ 
అవతరించిన రీతిగా = సర్వేశ్వరుడు అర్భ్బాహాపమున అవతరించగనే 
"వేదములు ఆళ్వారుల ముఖారనవిందముల నుండీ రాన్‌ దివ్య 
(పబంధములుగ అవతరించినవి, 

“వేదై క వేద్యవిభవే త్వయ్యిర్శామూ ర్తి రమ హస్టితే జగతి 

వేదా; కి లావిరానన్‌ (దావిడమూ ర్యాప పరొంకళాదిముఖామ్‌.” 

ఉద్గీధ ప్రణవము _ తిరువాయిమొళి 
చివ్య (యబంధములలో _ *తిపవాయిమొళి” _ సామ'వేద శతి 
వము. *సామ. షె ఉద్దీధో రసః?) అని సామమన ఉద్దీధము. సార 

భూతము. గుమిల్యే ల్‌దక్షర ముపానీత) అని (వణనముమీ 'ఉద్దీధముగ 
ఉపాసీంచ వలయును. “త్రస్యోదితి నామి అని ఆ ఉద్దీధ (గ్రుణవ (పతి 
పాద్యుడగుస ర్వేశ్వరునికి “శ్తత్‌ ) అని పేరు. కావుననే తిరుపాయి 
మొళి - “ఉయర్వర) అను పాళురమున ఉకారముతో (పారంభమై, 
*శ్తయర్‌ నే అని తకారముతో పూర్తి యగుచున్నది. ఇళ్లే, 

“*్రయర్వఅ వుయర్‌వల ముడ్లై యవన్‌ యవనవన్‌ 

మయర్వణ మదినల మరుళినన్‌ యవనవన్‌ 

అయర్వణు మమరర్‌గళ్‌ అదిపతి యవనవన్‌” య 

తుయరఖు (శుడర। తొళు తెశిళన్‌ మననే. ” న. 
అను మొదటి పొాళురమున, మొదటి మూడు పాదముల, మొదట 
మొదటి అక్షరములు ఆ 4 ను అనునవి, (పణవామ్షరములే ముందు 
వెనుకలుగ (పయుక్తమ్ములై నవి. కావున, ఇది సామవేద (వతికృతి 
యని నమ్మాళ్వారు లే సూచించిరి, 

ఛాస్తాాంతర సామ్య వై లకతణ్యము 
పు 

“భారత పంచమో వేదః) అను రీతిని తిరువాయిమెంళిని 

"వేదముగను పేర్కొనవచ్చును. 1 


ష్‌. 


కశ (బ్రీ రొమానుః శ్రీర్తి కౌముది 


““యద్వై కించ మనురవ దత్త ద్భేషజమ్‌, '' 
““నహోవాచ వ్యానః పారాళర్యః.”' 
“*“అహ్మవాదినో వద న్లి,”” 
అనియు "వేదము ఆ ఫ్రులను పేర్కొ నుచున్నట్లు, ఆళ్య్వారులును 
తాము చెప్పిన ఏపయములకు స్యాక్సులనుగ _ 
|, “పార్తన్‌ తిళం దొళింద.”” £,  '“చూర్కూండేయనుం కరియే. ' 


అని పార్థ మార్క_ందడేయాదులను (పస్తావింతురు. భారత రామా 
యణాదులయందువ లె, ఇతర వృ త్తాంతముల (పస్తావము లేక, శీవల 
భగవద్దుణానుభ వమే ఇందు (శస్తుతింపబడుచుండును. మామాంసాది 
శాత్రుములయందువలె ఇందు గురుశిష్య (గంధ విరోధములు లేవు. 
కావున, భగవద్దుణానుభనమున _ వానికంయు ఇది ఉపయు నే మై 
యున్నది. 

మేఘము శ్రారములగు సమ్ముద జలములను (గ్రహించి, మధుర 
జలములను. వర్షించు రీతిని నియ తాధికారము లగు వేదార్థములను 
వీరు సర్వ భోగ్యముగ (పవచింతురు. .వేదార్థనులను ఉచాత్రాది 
స్వరములతో, ఉపనీతులై న వారు మాత్రమే అధ్యయన _మొనర్ప 
వలయునని యున్న ది. ఇటి నియమము లేనియు దివ పబ- యన 
వ శేవ. తె ట్‌ న్‌ ధాధ్య 

భగవర్దీత = తిరువాయిమొళి 

జీవపర భేద _ జీవపరస్పర'భేద _ జీవ (పక అతీలేద జ (పకృలీశ్వర 
భేద _ ఆత్మనిత్యత్వ ప "జీహోదిత్యత్వ జో సర్యశరీరత్వ ల్‌ సర్వాంతర్యా 
మిత్య _- నియంతృత్వ _ సౌలభ్య _ సర్వ సమత్వ - అహంకార దోష = 
ఇం్యదియ ొబల్య _ మనః పాధాన్య _ కరణ నియమన _ సుకృతి 
భేద _. బేవాసుర విభూతియోగ _ విశ్వరూప దర్శన - సాంగభక్షి = 
(శపత్తి ద్యైవిధ్యములను (శ్రవచించుటచ్చే తిపదనాయిమొళి భగవ 
ద్దీతను పోలియున్నది. గమనింపనగును,. 


భగవద్శివయతము = తది కేవములు క! 
£, తత్త వివోోము :_ 
“నత్వే వాహం శాతు నానం న త్వం నేమే జనాధిపాః 
న చైవన భవిష్యామః నర్వే వయ మతఃపరమ్‌, ” 
“దేహినోఒస్మిన్‌ యథా వేపే కౌపూరం యోవనం జరా 
తథా దేహాంతర (పాప్తిః ధీర న్మత న ముహ్యతి,” 
ఆ గ్రగవద్డీ త లిం2లి,2త్సీ 

ఈ శ్లోళములలో _ జీవపర భేదము, జీవ పరస్పర భేదము, జీవ. 
(శళ్ళతి భేదము చెప్పబడినవి, 

“*అడీయే నుళ్ళా నుడలుళ్ళాన్‌ అద్దత్తగ త్తాన్‌ వుఠ త్తుళ్ళాన్‌.” (శి) 
అండముల లోపల్క వెలుపల వ్యాపించియున్న సర్వేశ్వరుడు నా ఆళ్ళ 
యందును శరీరముునందును వ్యావీంచియున్నాడు.” 

“ఇను శెన్టు పరం పరమూయు యాదుమిన్గి తేయన్లత్తు.” (శ8ి_ల 
అన్నమయాది కోన ములను అత్మికమించి, (పళ్ళతి సంబంధమును 
సవాసనగ ఏడి ,.. 

అను ఈ పాళురములలో పై విషయములు బోధింపబడినవి. 
వి. నిత్సాత్వానితభ్రిత్వ్యృములు ;- 

“అన్తవన్త ఇమే దేహాః నిత్య స్యోక్తా శృరీరణః,” (ల=[8) 
ఇత్యాది శ్లోకములయందు జ ఆత్మనిత్యత్వ, 'చేహాఒనిత్యత్యములు 
బోధింపబడినవి. నమ్మాళ్వారులును ప 

“మిన్నిన్నిల్లై యుల మన్నుయిరాక్క- కళ్‌.” (1 అల్లి రి 
స్థిరమైన ఆత్మకు ఆవాసములై న శరీరములు మెరపుకంశును అస్థిర 
ములు 


ఈ పొశురమున __ జీహములు విద్యుచ్చంచలము లనియు, 
ఆత్త సీరమెన దనియు (చవచించిరి. 
9 ఇటు 


తి. నియంతృత్వము :. 


“భూమి రాపో ఒనలో వియుః ఖం మనో బుద్ధి రేవచ 
అహంకార ఇతీయం మే భిన్నా (పకృతి రష్షధా.” (7 = శ్ర 


శశ (తీ రొమాను4 &ీ ర్త తొముది 


“అపరేయ మిత _న్య్యన్యా (పకృతిం విద్ధి మే పరాం 


జీవ భూతాం మహాబాహో య యేతం ధార్యతే జగత్‌.” (7-5) 
అను శ్లోకములలో - భగవంతుడు చేతనాచేతన శరీరుడినియు _ 
“నర్వన; చాహం హృది నని్నివిష్టః. న్‌ (15 - 16) 


ఇత్యాది ల్లో శోశములలో అతడు సర్వా 10తర్యామియై, సర్వ నియంత 
యగుచున్నా గడనియు 'తెలుపబడగా, నమ్మ్మాళ్వారులును ట్‌ 

అతడ్ని యుయిరెన కరనెను ఎజుం పరనుఃన్‌.” (! వేసు 7 

కు దది గి ది 
“నిన నరిరుననర్‌ కిడనరర్‌ తిరుననర్‌.” (1=1=6) 
. న! చి ౧ ది 

థరీరమున జీవాత శ్రవలె సర్వేశ్వరుడు అంతట కనువింపక్‌ వ్యావించి 
యున్నాడు. _ _ నిబ్బున్న వారు కూర్చున్న వారు, పరుండినవార్సు 
సంచరించువారు ఆను పిరందరి సి త్యాదులు స ర్వేశ్వరని అధీన 
ములు” రా 

ఇళ్యాది పాళురములలో _ సర్వేశ్వరుని గియంతృత్వ, స సర్యాం 
త ర్యామిత్వములను విశదపరచిరి. 


శ. నొలభ్యయు :: 
“తస్యాహం సులభః పార్టః నిత్యయ క్రిన్య యోగినః.” (0. 14) 
“పరి_తాణాయ సాధూనాం వినాశాయ చ దుష్క్యృళామ్‌ 
ధర్మ నంస్థాపనార్థాయ నంభవామి యుగే యుగే.” (= 8) 


అను శ్లోకములలో ప్‌ భక్త వాత్యల్యతను, అవతార సౌలభ్యమును 
గీత బోధింపగా, తిరువాయిమొళియు _ 
“పత్తుడె యడియవర్‌ క్రై ళ్సియవన్‌ పిజర్‌ కళుక్కురియ వి త్తకన్‌.(1-8=) 
“ఎవరు మియల్వినన్‌ నలై కరమ్బిల పల పిజప్పాయు.” (1 - తిల) 
భక్తులను సులభుడు భక్షి ఫీ+యలకు దుర్ల భుడు అయిన ఆశ్చర్య 
భూతుడును అనంతావతార కందనై, సర్వసులభుడై న స్వే 
శ్వరుడు, అనియు _ పె యంశములనే వివరించిసది, 


కొ, నర్వ నమత్వములు :. 
“వమోవాం నర్వభూతేమ మే ద్వేషోఒస్తి నమే్యపీయః” (18 [0 


ఛీగవద్నివయము = తద్బిళేవములు జల్‌ 


అనుచు భగవంతుడు అ్యశ్రయణీయత్వమున తాను సర్వసముడసని 
అన్ముగహీంచియున్నాడు. సమ్మాాళ్వారులును ౯ 

“ప త్తిల నీళనుమ్‌ ముత్ర్తవుమ్‌ నిన్షనన్‌,” (1-2-6) 
్రీతితో సర్వేశ్వరుడు అంతట వ్యావించియున్నాడు, అని గ్గడించి 
నారు. 

ర. అవాంరొం దోనము ;-' 

“అహాంశార విమూఢాత్మా కర్తార మితి మన్యతే.” (8. 27) 
అను గీతాశ్లోఃము _ అహంకారము దుష్టమైన దని తెలుపుచున్నది. 
ఇళ్ళే తిరువాయిమొళియు _ 

“నీర్‌ నుమదెన్టినై వేర్‌ ముదల్‌ మాయిశ్తు.” (1-9-9 
అను పాళురమును అహంకార _ మమకారములను సమూలముగ 
ఉన్మూలము గావింపవలసినదని ఉప జేశించినది. 

7, ఇం(దియ బలము ;_ 

“ఇర(దియాణి (పమాధీని హర న్లి _పనభం మనః,” (2 60 
అని గీతలో ఇం్యదియ (ౌబల్యము చెప్పబడినది, 

“విజ్ఞుకార్‌ పెరమార్కుడిమై శెయవారై యమ్‌ జుం ఐమ్బులనివై .” (1 మ ఐ థి 
అను పాళురమున, పంచేం్యదియనులు భగవ దంతరంగులను "సెతము 
"బాధించునని తిరువాయిమొళిలో తెలుపబడినది. కావున, ఇర్మద్రియ 
జయమున వనురుపొటు తగదని భావము, 

5. మనః (వాధాన్యము :- 

“నంచలం హి మనః న్‌! ! (వమాథి బరివద్ధృ్యఢమ్‌ 

తస్యాహం ని_గహం మన్యే వాయో రివ సుదుష్కరమ్‌.” (1-84) 

కృ్ణా | మనస్సు చంచలము, బలత్కాారముగ హరించునట్టిది. 
అది బలము గలది గనుక, దానిని తిప్వట, గాలిని (తిష్పటవలె 
అసాధ్యమని నేను తలచెదను” అని గీతలో అర్జను డనగ్యా అపుడు కృష్ణ 
భగవానుడు పార్థనితో _ 


జీరో శ్రీ రాచూను కోరి కౌముది 


“అనంశయం మహాబావో | మనోదుఠ్నిగ్రహం చలమ్‌ 
అభ్యాసేన తు కౌంతేయ | వైరాగ్యేణ చ గృహ్యతే.” (7-8ళ) 
ఓ చుహేబాహోా | మనస్సు నిలుపగూడనిది అనుటకు సం 
యము లేదు. ఓ కుంతీప్వుతుడా | అభ్యాసముచేతను, వై రాగ్యము 
చేతను మనసు నిలుపబడును" అని మనో న్మిగవా దుశ క త్వమును, 
మనో న్మిగహ _ప్రకాశమును తెలివియున్నాడు, నమ్మూళ్వారులును _ 
“*వన్కళ్వనేన్‌ మనల్డె వలిత్తు క్కజ్ఞనీరొ కరన్దు = _ (5-2-4 
దృఢమైన శాపట్యముగల నేను మనస్సును మరల్చి? అను 
పాళుర భాగమున, మనస్సును దృఢముగ స్వాధీన మొనర్ఫుకొనవలెనని 
(యబోధించినారు. 
8. తరణ నియచుము :-= 
“వశే హి యస్యేర్యదియాణి తన్య ప్రజ్ఞా (పతిప్టితా.” (= 60 
కరణములను వశమున నుంచుకొనదగునని గీత బోధింప్క, తిరువాయి 
"మొళియు _ ॥ 
“ఉళ్శవలరై శెయల్‌ ఉళ్ళ విమ్మూన్‌ఖై యమ్‌.” (1-8 ఏ 
చునస్సు, వాక్కు (కీయ అను కరణ్యతయనును? _ అనుచు 
కరణ్యతయ నియమనమును _పస్తుతించినది 
10. శుళ్ళతి భేదము :- 
“చతుర్విధా భజే మాం జనా న్ఫుకృతినోఒర్జున । 
అర్లో బిజ్ఞాసు రర్థార్నీ కనీ చ భరతర్షభ | .” (7-16) 
అను శ్లోళము భగదంతుని ఆ్యశయించి, కార్యమును సాధించుకొను 
వారిని సుళ్ళతులమగ పేర్కొనుచు, వారిని ఆర్తాది భేదమున నాలుగు 
విధములుగ వ్‌ కరింప, నమ్మ్య్మాళ్వారులును _ 
“జళునాయకమాయ్‌ ఓడవులకుడనాబ్దవర్‌ న + (41= ఎ) 
అను పాళురమున ఆదర్హులను _ 
“కుజక మిక పుణర్వత్తాడు నోక్కి యెల్లామ్‌ వట్ట.” (41 10 
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శ్రొగవద్చివయము = తది కేనమల టీ? 


అను వాళురమున జిజ్ఞాసువును _ 

“కుణల్గొ క్‌ నిలై వుగళ్‌ మన్నర్‌కొడ్డై కృడన్‌ పూణ్ణినును.” 
అను పొళశురమున అన్ధార్థిని _ 

“తిరునాళణన్‌ కాక్‌ శాలమ్బెల చ్చిన్టిత్తయమిరో,” (ఉం! 1) 
అను పాశుర భాగమున జ్జ 'పేర్కొనియున్నారు, 

4 క. దోవాశులర విభాగము ;_ 

“ద్వౌ భూతనర్లా లోకేఒస్మిన్‌ దైవ ఆసుర ఏవచ 

దైవో విన్తరళః [పోక్త ఆసురం పార్థ [1 మే శ్రణు” (1-4) 
అనుచు గీతా వచనము జీవాసుర విభాగమును (ప్రదర్శించినది 
లిరువాయిమొళియు _ 

“నణ్ఞా వవరర్‌ నలివెయ్‌ద నల్ల వమరర్‌ పొలివెయ్‌డ.” (10 = 5.) 
సర్వేశ్వరుని అ్మశ్రయింపని అసురవర్షము నశింపగా, అశ్రయించిన 
"జీవ వర్గము ఉజ్జీవించినది అను ఇత్యాది పొళశురములలో ఈ 
యంశములను (పస్తావించినది. 
కవి, విభూతి యోగము ;- 

“హనన్స తే కథయిష్యామి దివ్యాహ్యాత్మ విభూతయః 

(ప్రాధాన్యతః పర్ముశేష్ట నా న్య్యన్లో విన్తరన్య మే.” (10-19) 
అనుచు భగవానుడు గీతలలో తన విభూతిని విస్తరించి వర్ణించి 
యున్నాడు, నమ్మాళ్వారులును స 

“వ్పుగళ నల్లొరువనెన్లో పొరువిల్‌ శీర్‌ పూమియన్లో.” (ఎక. 1) 
మున్నగు పొళురములలో భగవద్విఖొతిని విశేషముగ _ వరించి 
యున్నారు, 
శతి, విశ్వదూన దర్శనము := 

“పళ్యామి దేవాం న్తవ దేవ దేహే నర్వాం న్తథొ భూతీ విశేష నంభూన్‌ 

(బవ్మీణ మీళం కమలాగనస్థం, బుషీశ నర్వొ నురగాశ్చ డివ్యాన్‌.” 

( 11 |5) 


జీర “శ్రీ రొచూనుల కీర్తి కౌముది 


ఇత్యాది గీతా శ్లోకటులు అడ్డనుని భగవ ద్విశ్వరూప సందర్శ నమును 
(త స్తుతించుచుండ, నమ్మూళ్వారులును ప్న 

“*నీరాయ్‌ నిలవాయ్‌ తీయాయ్‌ క్కాలాయ్‌ నెడుహనాయ” (8.0 [) 
సీరు భోమి, అగ్ని కాలము ఆకాశము ఈ రూ పములలోనున్న వాడు) 
ఇత్యాది పాళురనులలో భగవ దిశంరూపమును సందరి,ంచి. 
(పస్తుతించిరి, 
04, సొంగ ఖీ :_ 

“మన్మనా భవ మదృక్తో మద్యాజీ మాం నమన్కురు 

మామే వైష్యసి యు క్ర్య వ నూత్మానం మత్పరాయణ;ః.” (శీ ప శ్ర 

అనుచ్చు గీత - సాంగోపాంగ భ 'క్రిని ఉపటేశించినది. సమ్మా 
ఛ్వారులును ము | 

“మేవిత్రాకుదుయమ్మినీర్‌గళ్‌ వేదప్పునిద విరుక్కై.". (522.8 / 
వై దికముల్కు పవితములు అయిన ఫురుషసూశ్రాది. బుక్కులతో 
స ర్వెశ్వరుని స్తుతించి ఉిజ్జీ వించుడు” అని అట్టి భక్సిని ఉప దేశించిరి, 
శీల, ఆంణ (నవతి; " 

“దైవీ హ్యేషా గుణమయీ మమ మాయా దురత్యయా 

మూ మేవ యే _పపద్య్యనే మాయా మేతాం తరన్తి తే” (? _ 14 
అను గీతొళ్లోకము మాయా తదంగాంగముగ (పత్తిని బోధించినది 
లతిరువాయిమొళియు _ 

“ఉణక్కుమిన్‌ పశ్రైయజ అవనురై యణర్వు కొబ్జుణర్‌ నే” (1.8 ఎల్‌ 
ఆ న ర్వేశ్వరుడు అనుగ్రహించిన శాత్రుక్టైన దీపమువే త _ల్త్యేమును 
ఎజింగి  సమూలముగ దుర్శత శాఖల ఖండించుడు' అనుచు అంగ 
(యపత్తిని ఉప చేశించిరి, | 
46, అంగి (చవి : 

“నర్వ ధర్మాన్‌ పరీత్యజ్య మా మేళం శరణం (వ్రజ 

అహంత్వా నర్వపా పేభ్యో మోతృయిష్యామి మా వచః.” (8 -_ 80) 


భగవదావయము =. తది ౧ కేవములు జతి 


అని భగవంతుడు. గీతలలో సిద్ధాంతముగ అరిగి పప్తిని బోధించి 
యున్నాడు. నమ్మాళ్వారులును _ . 
"శరణమాగుమ్‌ తనతాళడై న్ధార్కెల్లామ్‌.” (9-10-5 
ఇత్యాది పాశురములలో అంగి _పప్తిని ఉప'చేశించినారు, మరియు 
గితలలో స ర్వేశ్వరుడు ప 
“త్యక్తా దేహం పునర్జన్మ న్తెతి మా మేతి సోఒర్జన [” (4 ము ల 
అను శ్లోశమున అవతార రహస్యమును _ 
“పతం వుష్పం ఫలం తోయం యోమే భక్యా (పయచ్చృతి 
త దహం భక్ష్యుపహృత మళ్నామి [పయకాత్మనః.” _ (8. 2 
అను శ్లోకమున స్వా రాధనను "తెలివీనాడు. నమ్మాళ్య్వారులును న 
“ఇవైై పత్తుం వర్షార్‌ అమరరోడు యర్విచ్చెన్ట 
ఆజువర్‌ తమ్‌ పీజవి యజ్ఞిత్రెయే.” (1 బలే. 11) 
ఈ పది పాళురములను అనుసంధించినవారు జన్మ పరంపర యసెడి 
ఇను ఇేదించుకొని, పరమపదమును చేర్కి నిత్య సూదులతో కలియు 
దురు” అనుటలో _ భగవ దవతార రహస్య మెటింగినవారు - సంసార 
బంధమునుండి తొలగి నిత్యసూరుల గోష్టిలో శేళద రని అవతార 
రహస్య జ్థాన ఫలమును వివరించిరి, మజీయు _ 


“పిరవగ్లై యిన్థి నన్నీర్‌ తూయ్‌ పురివదువుమ్‌ పుగ్రై పూవే.*' (181) 
ఎల్లప్పుడు స క్వేశ్వరునికి మనము సమర్చించవలసినవి _ జలమును, 
పుష్పమును ధూపమును మ్యూతమే (ప్మతం పుష్పం భలం తోయం.) 
అనుచు భగనంతుని స్వా రాధతను వర్జించిరి. 


ఈ రీతిగా నమ్శాళ్వారులు తమ “తిపవాయిమొళి) దివ్య 
(పబంధముద్యారా గీతాచార్యుని ఉప చేశములను స్వానుభవ పూర్వక 
ముగ (ప్రవచించుటచేే, తిరువాయిమొళి గీతోపనిసు తృమమని పెద్దలు 
సంభావించిరి, 

7] 


ల్‌/ ఎ ట్రీ రౌమానుతి కోరి కౌముది 


తిరువాయిమొళి వైభవము. 
/ళత్రత త్త మేకో మహాయోగీ? అని న పరత _త్వముగ కీర్తి కీ 8 0పబడిన 
వాసుబేవుడే _ 


“అహం కృత్స్నన్య జగతః (చభవః (పళయ నథాొ (7 - థి 
“మత్తః పరతరం నాన్యత్‌ కించి వసి సి ధనంజయ 1 (7 న్‌ శె 
“నర్వధర్మాన్‌ పరిత్యజ్య మా మేకం శరణం (వ్రజ 

ఆహం త్వా నర్వపా పేభ్యో మోక్షయిష్యామి మా కవః,” (18-66) 


అనుచు, తన మహిమను తానే గీతలలో తెలుపుకొనవలసి వచ్చినది. 
తిరువొాయి మొళి యన్ననో లే 

“ఇపదేష్యంతి తే జ్ఞానం జ్ఞానిన న్తత్వదర్శినః.” (4. 24) 

జ జా ఆజ 

అని క్షానోప దేష్టలుగా (పశంసింపబడిన త _శ్వదద్శలలో అసరు 
లైన నమా శ్వారులు ఇ 

“కద లిల్లావిల్లె కణ్జీర్‌ శరణ దునిజ్క్మ వస్టు జ 

కష్టమసమ్మడై' “వెయ్జేల్‌ అవసడి శ్‌ త్తుయమినో (81-10) 
శ్రీకృష్ణునకు మించిన రక్షకుడు లేడు. మాది అని పం వాని 
నన్నింటిని అతనికి సమర్పించి ఉీజ్జీవించుడు. కై 

“మడ్ఞుమ్‌ విజ్దు మెల్లామ్‌ ఉల నుద్ధ నమ్‌ ( 

కణన్‌ కణలతు ఇలె యోర్‌ కదే,” (£= లీ 1) 

ణ ణగొ వం! ల 

అని సన్వేశ్వరుని వైభవమును ఉప చేశించుటచే, అట్టి దోషము లేక, 
అందరును విశ్వసింప నవకాశము శలిగించుచున్నది. 


“శ్థిష్య సేజహం కాధి మాం త్వాం (పపన్నమ్‌.?” (2 న 
నీకు నేను శిష్యడను. నిన్నా_శయించిన నాకు ఉపజేశీంపుము); 
అను అడ్డునుని (పార్థనను విని స్‌ "దేశము కావింపబడినది, కాని, 

“స్ప మ్రర్జేధానోఒపి దుర్మేధాళ్చాపి పాండవ! 

అబుధ్వా యన్నజానషే తనే టి సుమహదపియమ్‌,” 
అని కాలాంతరమున అది భగవంతునికి," అ పీతిని కలిగించినది. కాని 
రిరవాయిమొళి._ 


గగవద్నివయము = తద్చి కేవములు లొ 


“ఎపావమృరమే యేళులకుమ్‌ 
ఈ పొవల్షయ్‌తు అరుకాల? ష్పారార్‌,” (2 లీ లీ 
జి 
శ్రీ కృష్ణుడు తప్ప లోకములను రశ్నించువారు ఎవరని. నేను 
చెప్పవలెనా ? వమి పాపము ?) అని అవీతితో _పారంభమైనను _ 
“ఉత్తన్‌ ఉగన్హు పణిశెయిదు ఉనపాదమ్‌ 
పెట్తేన్స్‌ ఈదే యిన్నమ్‌ వేణ్ణువ దెన్దాయ్‌ ” (108 10) 
వ్రీలితో ౩ ౦కర్యమును చేక్కి నీ పాదారవిందములను బేరితిని అని 
(వ్రీతితో ఉపసంహరింపబడినది, 
మోహనశొస్త్రు పవర్తకుడై న సర్వేశ్వరుడే గీతను సెతము 
ఉపబేశింపగా, పరవ ఆప్తులెన నమ్మాళ్వారులు ఈ దివ్య ప్రబంధ 
మును అన్య గహించిరి భగవగ్దీత మోక్ష శాస్త్ర మైనను, యుద్ధ 
(వోత్సా హముననై అది ఉప చేకీంపబడినది. తిపషవాయిమొళి అట్టి 
గాక్క ఐహిక _ - ఆమువ్మిక భోగములయుదు వైరాగ్యమును కలిగించి! 
“*ముడిప్పాన్‌ శొన్న వాయిర త్తు" (8 ౫1 లీ ఇ 11) 
సంసార బంధము. సశించుటకుగా  వెప్పిన "వేయి. పాళురములలో 
మో శ్షూర్థము (యవృత్తమై, పరమ పురపార్థమును (బోధించినది. 


భగవద్దీత - “మా మేకం శరణం (నజి అని సిద్ధ ధర్మమును 
విధించినది. నమ్మాళ్వారులు __ 

“తిరునారణన్‌ తాళ్‌ కాలమెలచ్చిన్టిత్తుయమినో.” (4-1-4) 
ఆలసింపక (శీయఃపతి పాదారవిందములను ఆ(శయించి ఉ్జీవించిరి? 
అని ఆ సీద్ల ద్ధ్‌ ధర్మమును ఉప చేశించుట మ్యాతిమేగాక 

ఉన్నడిక్కశమర్‌న్ట పుగున్దేనే.” (68 10- 10 
"బేవరవారి పాదపద్ధముల్కక్రింద _పవేశించితి (ఆశయించితి)) అన్సి 
స్యయముగ అనుస్టించి మాపిరి, కాన్ఫున = విధి, అనుష్టానము అను 
ళెండును ఇందు చకూపట్టాచున్నవి. 


ల్‌జ్తొ - (శ్రీ రామానువి కీర్తి కొమది 


ఆళ్వారులు పర్మిగహించుట చేతనే గీతకు (ౌమాణ్యము సిద్ధించి 
చినది. సాంఖ్య, బౌద్దాది శాస్త్రములను భగవంతుడే బోధించినను, 
తిష్ట పర్మిగహము లేనందున, అవి టౌమాణ్‌కములుగ. పరిగణింప 
బడుట లేదు. "పెద్దలు గీతాశాస్త్రమును పర్మిగహించుటకు మూలము _ 
అది శిపష ష్ట్ర పరిగృహీత మగుటయే. నీష్ణులలో అట్రేసరులు ఆళ్యారులు, 
ఏర్రు _ దండే పరమన్‌ పణ్తిత్త త పశ వై య్‌” (10 ఢీ ర) అని 
గీతోప చేశము _పకారము అనుక్థించి, "తాము సంసార బంధమును 
పోగొట్టుకొనినట్లు సాయించినారు. కావుననే గీతాళాస్ర్రము మనకు 
పరమ్య(ప్రమాణ మగుచున్న ది. ఈ విధముగ భగవంతుడు ఉప బేశించిన 
గీతాశాస్త్రముకం మెను విలక్షణమైన వైభవము గలది తిరవాయి 
మొళి అని సిన్ధంచుయన్న ద, 
(పమేయ చరమము - ప్రమాణ చరమము 

మహాసము దమువ లె అపరిచ్భిన్న మైన సర్వేశ్వరుని పరత్వ 

మును వర్జించినది "వేదము. ఉత్తరంగిత్‌ సమ్ముదమువంటి సంకర్ష ణాది 
| వ్యూహ మూర్తుల వైభవమును వర్శించునది పాంచర్మాతము. అగాధ 
మైన సముుద మధ్య భాగమువలె దుర్విజ్జేయమైన అంతర్యామి 
విషయమున (పవృత్తములు మన్వాదిసృతులు - మహ్మాపవాహముల 
వలె కదాతనములై న రామళక్ళష్ణాది విభవావతారముల వై భవమును 
(శ్రతిపాదించునవి శ్రీ మ్యదామాయణ భారతాది ఇతిహాసములు, 
మహా సమ్ముదములలోని నీటి మడుగులనలె సర్వ కాలములయందును 
ఆశ్రయించి అనుభవింపదగిన అర్చావతార విషయకము తిరువాయి 
మొళి,. ఈ రీతిని (ప్రమేయ చరమము అర్భావతారము కాగా 

తికువాయిమొళి వమాణ చరవు మగుచున్నది. 


_ఆళ్వాడలు పడునారు సంవత్సరములకు ' పదునారు కళలతో 
నిండిన పూర్ణిమా చంద్రునివలె విలసిల్లి రి, న అమృతము 
శీవలము “జేవభోగ్యము కాగా, అళ్వాల శ్రీ శ్రీసూ క్రి సారమైన 


భగవద్చివయము = తద్బి కేషములు ల్‌ల 


తిరువాయిమొళి _ “పాలోడముదన్న = పొలు _ అమృతముల వలె 
అన్న రీతిని ఉభయ విభూతి వాసులకును న ర్వేశ్వరునికిని భోగ్యమై 
యలరాడమన్నది. అట్టి ఈ తిరవాయిమొళియందు _పధాన పతి 
పాద్య మగు అర్థ పంచకమును ఇందలి మొదటి పాశురము సం గహ 


“తెలుసు! 
ముగ తెలుపుచున్నది. 


1. *అమరర్‌ కళాధిపతి := నిత్యసూరినాధుడు? అనుటచే, పర 
స్వరూపము ము 

9, “విన్‌ మననే ఇఓ నా మనస్సా | ౩) అనుటచే, స్వస్వరూ 
పము _ 

వ, “మయజు) ఇ అజ్ఞానము? అనుటచే విరోధిస్వరూ పము న్‌ 

4. “మతినల మరుళినన్‌ = భక్షిరూపాపన్న జ్ఞానమును అను 
(్రహి:చినాడు” అనుటవే ఉపాయస్వరూపము _ . 

5, “తొళుదెళు అ నమస్కరించి ఉ్జీవించు) అనుటచ్తే ఫల 
స్వరూపము (_పతిపాదితములై నవి. 

మరియును ఈ పాళశురమునరదు _ *“తుయరజు శుడరడి == 
దుఃఖమును తొలగించు (యశాశవంతమైన చరణము అనుటచే వస్తు 
సిన్రైళము _ “తొళుదు జ నమస్కరించి” అనుటచే నమస్కారము _ 
“ఎళు = ఉద్యమింపుమా? అనుటచ్చే అశీస్పు (శస్తుతములై నవి. 
కాన్చను కావ్యారంభమున నుండదగిన అశీ ర్నమస్కి )యా వస్తు 
నిలేశములు మూడును ఇందు అ్యపయత్నముగ సిద్దించినవి. 
౧ తె థి 

ఇట్టి తిరువాయిమొళియందు _ తిరుమం్యత ద్వయ చరము 
శ్లో కార్థములు విశదముగ (ప్రతిపాదింపబడి యున్నన్సు ద్వయార్థమే 
(ధాన (త్రతిపాద్యమని పూర్వ చార్యుల సిద్ధాంతము. కావుననే 
దీనికి “దీర్బ శరణాగతిగ్యపబంధ మని యపనిద్ధి. 


వాం 9 


శ్రీ రామానుజ దర్శనము 


“సాహిత్య విద్యా ప్రవీణ 
శ్రీమాన్‌ తట్టా విజయరాఘవాచార్యులు, ౫ వ 
శ 
“వందే వేదాంత కర్పూర చామీకర కరండకమ్‌ 
రామానుశకార ( మార్యాణాం చూడామణి మహర్షిఖమ్‌ ” 
పరిచయము 
అనాదిగా వేదమునందు అంతరీ నమె, వేదా న ములందలి 
గం కా అూతీ 
సంభావణముల దారా ఉపజేశముల దాంర్యా వాదముల ద్వార్యా 
ఒశ రూపము దాల్చిన త్త్త్యము - పురాణములందును, ఇతిహోసము 
లందును మెరుగులు దిద్దుకొని, కథాయమాపమున కథిత మగుచ్చు, కలి 
యుగారంభమున భక్తా ₹ేసరులుగా (పనిద్ధిగాంచిన ఆళ్వాసలచే 
పాళురరూపములతో (ప్రకటింపబడుచు, నాధ_యామునులద్యా రా ఒక 
మూర మునకు వచ్చి, భగవ దామానుజుల యందు విసృత రూపము 
డాల్చి, విశ్వవ్యా వీ చెందినది విశిష్టాద్వెతము. అంకువలననే విశిష్టా 


అనో. 


చ్వైలేము “రామానుజ దర్శనము” అని పనిద్ధి గాంచినది. 
తత్త్వ తయము 

నన నిధులవంటి నవ (గంథరత్నముల కాంతులతో తేజరిల్లి నది 
శామానుజ దర్శనము. అట్టి రామానుజ (గంథరత్న మాలణోని 
రత్నములు _ 'వేదార్థ సం్యగహము వేదాంతసారము, వేదాంత 
దీపము, గద్య్యతయము, నిత్య్యగంథము, గీ తా భామ్యము, శ్రీ భాష స్‌ు 
అనునవియే. ఏీనిళో పథమ రత్నము వేదార్థసంగహము, నాయక 
రత్నము శ్రీభామ్యము. శ్రీభామ్యమునకు (ప్రధాన జ్యోతులు _ 
శ్‌ (కాళిక ల్‌త (శ్రదీవిక నయ ప్రకాశిక, భావ (పకాశిక్క 
(శ్రీభామ్య (శ్రుకాశిక, త త్త (టీక రూభాగ్థ సం్గహము, రానూనుజ 
దర్శన మంతటికి _గంథరాజరత్నము శ్రీభావ్యము, 


గ్గ 
| 
ల్‌ 





శ్రీ రామానుజ యతినౌర్వఖభౌాములు 


(బ్రీ రామానువి దర్శనము లొలొ 


బోధాయనసమహర్షి విరచితమగు “యవ్మాసూతవృ తిని పరి 
శీలించి, కపర్టి- భారుచి _ గుహటేవ _ (దమిడ _ టంకాచార్యులచే 
జ జ ది జక 
(పతిపాదింపబడిన సిద్దాంతముసకు రూపశేఖలు దిద్దుచు (శ్రీభాష్య 
మును రచించినారు రామానుజులు. 


రామానుజ దర్శనమునందు _ సర్వాత్మమైన శ్రీ మన్నారాయ 
ణుడే ముఖ్య త్తు. అతడు అశేష విశేపములతో గూడినవాదు. 
అప్ఫృద్ధిక్సిద్ధ సంబంధముతో ఎల్ల ప ,డు కూడి యుండునవి _ చిత్తు; 
అచిత్తు. “చిక్తు, అనగా _ జీవాత్మ. “అచిత్తు? అనగా _ పకృతి 
లేక జగత్తు, చిదచిత్తులతో గూడిన పరమాత్మ నారాయణుడు. 
చిదచిత్తు లెల్ల స్వడు పరమా త్మాధీనములో నుండి, పరమాత్మ వలననే 
(పవర్శించుచుండును, అందువలన ఈ తత్త్యతయము ముఖ్యము. 


జీన జగత్రులు పరమాలత్మనుండి ఉద్భవించి, పరమాత్మయం దే 
పరిణత చెంది, పరమాత్మయం దే లయ మగును. పరమాత్నకు _ 
(టైహ్మ్మః సత్‌, ఈశ్వరుడు - అని నామాంతరములు, సర్వము "శేషము. 
పరమాత్మ "శ్రే 

సృష్టి కి పూర్వము సూత్మ్మ రూపముతోనున్న చిదచిత్తులు _ 
సృష్ట నంతరము స్గూల రూపము నంది, _[పళయ కాలమందు సూక్షు 
రూపములో ? న్న చిదిచిత్తులు సృష్ట నంతరము స్థూల రూపము నంది, 
(వళయశాలమంమ. మరల సూవ్షరూపమున పరమాలత్మతో వీ 
భావము నంనమును. 

ఈ రీతిగా స్ధూల చివచిద్విశిమ్హుడైన (బ్రహ్మక్కు సూక్ష్మ చిద 
చిద్విష్షుడెన (ట్రహ్మప అదై సలేము (పతిపాదింపబదుచున్నది. కావున 
నిది విశిష్టాద్వైత మనబడునుం విశిష్టంచ “విశిష్టం వ్‌ విశిన్లే . విశిష్ట యో 
రద్రై సతమ్‌ న్‌ా విశిష్టాచ్వెతమ్‌” అని విగహ వాక్యము, 


1, అవృధక్సిద్ధ సంబంధము = విడిదీయుటకు వీలు లేనిది, 


లోడ్‌ (శ్రీ రొమానుల తీరి కొముది 
వీళిష్టాద్వెత దర్శన వై శిష్ట్యము 
తీ విశిష్టాద్వైత దర్శనము - (ళతి స్ట్యృతీతిహాన పురాణాది 
(ప్రమాణ వాక్సుములచే (పతిపాదింపబడినది. జీవాత్మకు, పరమాత్మకు 
కళత్ర _ల్త్వమసి అని అదె ద్వైతము (చతివాదింపబడినది. ఈ విధముగా 
పకత్వమును బోధించుచున్న “తత్త్వ మసి యను వాక్యము విశిస్టా 
ద్వైతమున చక్కగా వ్యాఖ్యానింపబడినది. 

. “పకవిజ్ఞానేన సర్వవిజ్ఞానమ్‌) అను ఏకత్వ పతిపాదక ఐాక్ష 
వివరణము, “త్యత్త్వ్య్యతయ స్వరూప నిరూపణము, పరమాత్మ (పొ 
_ప్వుపాయములు అందలి భక్షి పపత్తుల స్వయాపనంధాన వీధానమ్యు 
జీవాత్మ పరమాత్మల శరీర శరీరి భావ సంబంధము, పరమాత్మయొక్క_ 
అశేష విశేవ గుణ నిరూపణము జగత్సత్యత్వము, సత్కార్య _ 
ఉరిణామవాదముల (పతిపాదనము మున్నగునవి ఈ పిశిస్టైద్వెత 
దర్శనమున ముఖ్యములుగా పేర్కొ నదగినవి. 

చి.త్తత్వ స్వరూప నిరూపణము 

శ "దేహేం్యద్రియ మనః_పాణములకం కును అతిరిక్తమై, అణు 
రూపముగా అవ్య క్షే మైనది, అచ్విన్హ్య మైనది చిత్తు, అనగా - జీవాత్మ 
పరమాత్మ నియామకుడు, పరమాత్మ శ్సి జీవాళ్ళ శేషము, జీవాత్మ. 
శరీరము, పరమాత్మ శరీర, చేహమే ఆత్మ యనీయు, ఇందియమే ఆత్మ 
యనియ్యు మనస్సే ఆళ్మ యనియు, _పాణమే అత్మ యనియు వాదించు 
ఇత రాత్మవాదుల వాదము లసత్యములు. "బేహేం్యదియ మనఃక్యపాణ 
ములకం కను అతిరి క్షమెనటి ఆత్మ. “నేను, అను వ్యవహారమునకు 
లక్ష్యమైన న స్తువే జీవాల్చ, “నా 'దేహాము *నా పా ళన్తా 
మసస్సు) ఘా (పొలము అను విధముగా _*నా యొక్క అను 
బుద్ధికి వ్యవహారములయిన విషయములుగా టు. స్టరింప 
బడుచున్నవి. “ఆత్త యనగా నేను. * నేను అను పదమున కర్థ మేమి 
అదియే పహ మనుటకు పీలు లేదు, “శేను చేపామునుి “నేను 


(త్రీ రామానుజ దళ్ళనమ లొ 


ఇం్యదియమును' అను వ్యవహారము లేదు. నా "బేహము” ళన్లా 
ఇంద్రియము) అని వ్యనహారమునం దున్న ది. కనుక, "చేహాదులు “నేను? 
అను శబ్ద మునకు అర్థ ములు కావు, దానికం యును అతిరిక్కములు, ఈ 
విధముగా 'దేహోదులకం కును విలక్షణమైన అజడమైన, అణువై న, 
అవ్య క మైన, అచింత్యమైన, అచే సేద్య మైన, అదాహ్య మైన, అశోత్య 
మైన అశ్షేద్యమైన, ఆనందరూప మైన దానిని “ఆత్మ అని తెలిసికొన 
నగును. పరమాత్మకు శరీరము జీవాత్మ. జీవాత్మకు ఛరీరము (పకృతి. 
అనగా _ (పళృతిరూపమైన శరీరముతో. జీవాత్మ నిగూఢమై 


యున్నాడు. జీవాత్మ పరమాత్మి కధీనుడు, 


జీవాత్మ సుఖస్వరూపుడై నను సంసార దశయందు దుఃఖము 
నొందుచున్నాడు.జీ నాత్మకు గల కర్శృత్వము ఈశ్వ రాధీనము, జీవాల 
యొక్క ధర్మమ్ములై న జ్ఞానము, ఇచ (యత్నము భగవదధీనములు, 
(తత్య కము, చేతనత్వమ్యు అత్మత్వము, కర్శృత ము జీవాత్త 
సామాన్య లక్షణములు. (_పత్యత్న మనగా _ శరీర్యపతిసంబంధిత్యవం. 
కర్తృత్వ మనగా _ సంకల్పజ్టాన్నాశయత్వము. పరమాత్మచే జీవుడు 
స్వేచా నుసారము వినియోగింపబడుచున్నా డు, జీవాత్మ న్న వరమాత్మకు 
ఆభేయుడు, విభేయుడు, 


జీవాత్మ అణుపరిమాణుడు. జీవాత్మ న్వతన్పిద్ధముగ సుఖియై నను 
ఉపాధివశమువలనను, (పకృతి సంబంధమువలనను సంసారములో 
పడుచున్నాడు, (పకృతి వికారమైన పాంచభౌతిక శరీరమునకు శరీర్రి 
యగుచున్నా డు, తనయందు పరమాత్మ యుండుటచేే పరమాత్మకు 


తె 

తాను శరీర మగుచున్నాడు. “ఎవరికి అత్మ శరీరమో?? యస్యా తా 

శరీరమ్‌ ?) అను _ళుతి _పమాణమువలన, పరమాత్మకు ఆళ్ళ థరీర 

మని స్పష్ట మగుచున్నది. “అ_తాయం పురుషః స్వయం జ్యోతిర్భనతి) 

అను (శుతివలన, జీవాత్మకు స్వయం_ప్రకాశత్వము సిద్ధించుచున్న ది, 
8] 


లొలొ తీ రొామాశనువి శీ రి కొముది 


స్వయంగపకాశత్వ మనగా _ అనన్యాధీన (కాశత్వము. ఇదియే 
అజడత్వము. జ్ఞానత్వము, అణుత్వము, అమలత్వము జీవాత్మయొక్క_ 
స్వరూప నిరూపక ధర్మములు. 

జీవాత్మ భగవంతువి కా స్తుభమణివలె పరిళుద్ధుడెనను, కర్శ 
సంబంధమువలన, సర్వజ్ఞ త్వము కొల్పోవుటవలను భగవంతునకు 
"శేషభూతుడనను జ్జాన రాహిత్యము చేత, కాలాంతరమందు కర్మనాశా 
సంతరము, భగవత్కృపచే కటాక్షితుడై, సదాభార్యు న్నాశయించి, 
ఆచార్య కృపచే క్టానము నంద్కి ఉపాయానుషస్టానము చేత స్వస్వరూ 
పము నందుచున్నా డు. నిత్యసూరి నిర్వాహకుడై న ల నా 


తె 
నందమయుడై ను _సర్వేశ్వరుడై న శ్రీమన్నారాయణుని శాస్తుభ 
స్థానీయుడు, హృదయస్థుడ్కు కుమారుడు, శిష్యుడు, "శేపషభూతుడు 
దాసభూతుడు జీవాల్మ. “జీవాళ్మ ఫురుపాకారుడు కాడు, దేవా 
కారుడు కాడు, మానవాకారుడు కాడు, పళువృషా ద్యాకాపడు 
, కొడు, కర్మ్శసంబంధమువలన థరీరాకారాది భేదముల నందుచున్నా డు) 


అని _ళుతులు బోధించుచున్నవి. స్‌ 

జ్ఞానసంకోచకర స త్త రజ _స్తమో గుణాత్మకమైన (పకృతి 
సంబంధమువే, పక తీ పరిణామ రూపమైన, శరీేయ్యదియముల 
సంయోగమువే, పాపపూపమైన బంధములచే బంధితుడై, చేహేం్మది 
యాది పరితం్యత్రుడగుచున్నాడు జీవాళ్మ, ఆ యవస్థలలో మూల 
(పకృతిదూప మోహముచ్చే అజ్ఞాన, విపతజ్ఞాన మనోవ్యాకులముచే 
పంచేయ్యదియ (శ్రీడాస ర్త డగుచున్నాడు జీవాత్మ. 
2. "ప్పమా న్న దేవో ననరో, శ పశు ర్నచ పాదపః 

శరీరాకృతి భేదాన్తు, భూపైతే కర్మయోసయః.” 


“నోయం దేవో న మర్త్యో వా న తిర్యక్‌ స్ట్థావరోపి వా 
జ్ఞానానందమయస్యాత్మా శేషా హి పరమాత్మః.” 


ీ రామానువ డర్శనము భ్‌ 


“*హాపం (పజ్ఞాం నాళశయతి (్రీయమాణం వునః పునః 
నష్ట (పజ్ఞః పాప మేవ పునరారభమేఒర్జన,” 
అను రీతిగా _ అపరాధ పరంపరలో పర్మిభమించుచు గర్భ, 
జన్న్య జరా మరణ, నరకాది సంసార చ్మకములో పడుచున్నాడు 
జీవాత్మ. 
“నేహాభ్మి కమ నాకో౭_స్తి అను రీతిగా _ కర్మయోగ పరిపక్వ 


ఎ 
ఫలముచే కల్చాంతర _ మన్యంతర _ యుగాంతర -_ జన్నాంతరము 


ఏ 
లందు, ఒకానొక సమయమున మోశ్నమున కనుకూలత నంది, ఆతని 
వశీకరణము ఆతని శరణాగతియీ యని యెరిగి భగవత్కృృపచే 


విము _కుడగుచున్నాడు జీవాత్మ 


“స్వయం మృత్చింప భూతన్య పరతం(తన్య దేహినః 
అజో జంతు రనీశోఒయం ఆత్మన స్పుఖదుఃఖయోః.” 
ఖు 
అని గోతి. ఈ జీవాత్మ మృత్చిండమువ లె పరతం(త్రుడా, 
భకస యితడు తన సుఖ దుఃఖములకు నియామకుడు కాడు) అని 
భావము. భగవంతునిే (పేరతుడయిన యీ జీవాళ్ళ _ తన కర్శాను 
గుణముగా స్వర్ష నరకాదులను పొందుచున్నా డు. వాలు డెటు బొనము 
౧ తె ణా శ్రి 
లతో ఆడుకొనుచున్నాడో, అశ్లే అ్యపమేయుడు, అనియామకుడు, 
సర్వజ్ఞుడు, సర్వ్యమున కీశానుడునై న సర్వేశ్వరుడు. జీవాత్మ, _పకృత్కి 
భూతములతో ,క్రీడించుచున్నాడు. అందువలన జీవాత్మ పరతం్యత్రు 
డన్సి ఈతని కర్మానుగుణముగా భగవంతుడు. ఇతనిని (ప్రవర్తింప 
చేయుదున్నాడని స్పష్ట మగుచున్నది.. 
వవ్మితమ్తూరియైన పరమాత్మను పొంద జీవాత్మ పవ్మిను 
డగుచున్నాడు. విమలుడై న సర్వేశ్వరుని పొంద్కి విమలు డగు 
చున్నాడు. ఈ (ప్రకారముగా పరమాళ్ళను పొంది, పరమాత్మయొక్క_ 
ధర్మములను జీవాత్మ పొందుచున్నాడు. పరమాత్మ నందుటకు 
జీవాత్సకు అవిద్యా కర్శ వాననాదులు | పతిబంధకములు. సర 
స్ట్‌ అవిద్యా కర్మ న 


ఇ 


భ్‌ తీ రామానువి శీ ర్త్‌కొముది 


డయిన పరమాత్మ నెరిగి జీవుడు, జ్ఞాని యగుచున్నాడని (ళుతులు 
'తెలుపుచున్నవి. శి 


వాత్మ భేదములు 


ఈ విధమైన జీవాళ్ళ రామానుజ దర్శనానుసారము మూడు 
విధములు. నిత్యులు, ము్తులు బద్గులు అనిం బద్ధు లనగా 
అనాది కర్శపరంపరా (శ్రభావముచే ఎల్లప్పుడు సంసార సాగరమందు 
నిబద్ధులయిన (బహ్మది _స్తంబ పర్యంతమూ విభక్తులయిన చేతనులు, 
భద్ధులు "దేవ, మనువ్య, తిర్యక్‌, స్థావరము లని _నాల్గువిధములు అని 
యొక్‌ పక్షము, జెరాయుద్య అండద్క ఉద్భిద్ద న్వేదజములని నాల్లు విధ 
ములు అని మరియొక పక్షము. 'బేవతలు, మనుష్యులు జరాయుజులు. 
వారిలో, (్రవ్నా _ రుద - సనకాదులు అయోనిజులుం సామాన్య 
మాననులు తిర్యగాదులు 'యోనిజులు. అంశజు లనగా _ లడ్డు 
నుండి జనించు పశ్చ్రలు పాములు మొదలగునవి. ఉది ద్దైము లనగా_ 
భూమిని ఛేదించుకొని జనించు చెట్లు మొదలగునవి. న్వేదజము లనగా_ 
చమట మొదలగు దుర్షంధమువలన జనించు శ్రీమికీటకాదులు. ఈ 
విధముగా బద్గులు అనాదిగా కర వాసనా (పకృతి సంబంధములవే 
చ్మక్రమువలె పర్మిభమించుచు, జన్మ మరణా ద్యవస్థలచే వీడితుడగు 
చున్నా రు. ఈవిధమైన బదన్దులు శాన్ర్ర వళ్ళులు, శ్ర అవళ్యులు 
అని బస విధములు. జిలేందియులై న, జ్ఞానులైన బద్ధులకు శాస్త్ర 
వశ్యత్య ముండును, తిర్యక్‌ స్థావరాదులకు ఛాస్రువళ్యమి లేదు. శాస్ర 
వళ్యులు కూడ "రెండు విధములు, బుభుక్షృవ్రలు, ముముక్ష్వృవులు అని. 
బుభువులందు _ అర్ధకామాసక్తులు ధర్శకామాసక్తులు అని రండు 
నాన నా రాలా 


విశుద్ధ ధర్మ శుద్టేన బుద్ధేన చన బుద్ధిమాన్‌,” 
* బహ్మవిదాప్నోతి పరమ్‌. *” 


4 'స్తంఐము' అనగా - సూక్ష్మ కీటకము, 


(తీ రామానువి దర్శనము ర్‌ 


విధములు ధర్మార్థకామపురుషా ర్థాస కులు బుభుక్షవులు, మోశ్ష పురు 
పురుపార్థాస _ర్థులుముముక్ష్యృవులు అర్థ్ధకామ ఫురుపాన్థాస కులు అర్థ 
కామాస క్తులు- ధర్మపురుషా ర్థాస్నక్తులు ధర్మాసక్రులుం అక శెమా 
సక్తులు దేహా త్మాభిమానులు. ధర్మాసక్తులు యజ్ఞ దాన తపో తీర్థ 
య్మాతాదిఅలౌకిక పుణ్యకార్యాసక్తులు, “అలౌకిక (ేయస్సాధనం 
ధర్మ) “వోదనాల్ల క్షణోఅర్జో ధర్మః అను లక్షణలక్షితమై నజ్ఞానముచే 
'దేహాతిరిక్షమైన ఆత్మయున్నదనియు పరలోక మున్నదనియు 'యెరిగిన 
జ్డున్తులె నధర్తాస ర్థులు _ జేవతాంతరపరులు, భగవత్పరులు అని రెండు 
విధములు. (బహ్మ ర్ముద, ఇంటదాది "దేవ తాంతరారాధనపరులు చేవ 
'తాంతగపరులు. “అనో జిజ్ఞాసు రన్ధ్యా” అనునట్లు భగవత్పరులు మూడు 
విధములు. జ జ తై ఫ్టాశ్వర్య కాముడు. అం అగ్ధార్థి యనగా _ 
అపూన్వ్యైశ్వర్యు కాముడు జిజ్ఞాసు వనగా _ మృతివియళ్తాళ్ళ 
స్వరూప పకాముడు, భగవత్పాా ప్రి వ్హీకాములు భగనత్పరులు, 


మోశ్షపరులుు తేవల్యపరులు అని ముముువులు శెండు 
విధములు. జ్జ యోగ మనలంవించి, (పకృతిసంబంధమునుండి వీముక్తు 
డైన అత్మస్యరూ పానుభవము చేవల్యము. ఆ యనుభ వజ్ఞులు చ్స్‌వల్య 
పరులు, అక్చృరాది మార్గమున పరమపదము నంది, అచ్చ టొకచోట 
పతి విడచిన పత్నివలె ఆ త్మానుభవము నందినవారు వైవల్యపరులు, 


మోక్షపరులు శెండు విధములు, భక్తులు, (య్రపన్నులు అని. 
వేద వేదాంగ వేదాం తాధ్యయనానంతరము, పూర్యో _త్తరమిమాంసా 
జ్ఞానముచే చిదచిత్తుల విలశ్షణత్వమును, అత్యం తానందస్వరూ పుడును, 
నిఖిల 'హేయ్య పత్యనీకుడును, అనంత కల్యాణగుణాల్నకుడై న పర 
మాత్మస్యరాపము నెరిగి పరమాత్తను పొందుటకు ఉపాయమై 
భ క్షితోమోవ్షమును కోరువారు భ కులు, 


డొల్ల లీ రామానువి శీ ర్తి తొమద్‌ 
(పపన్నులు 


మరియొక సాధనము లేదని “మరియొక రక్షకుడు లే డను ఆత్మ 
విశ్వాసముతో పరమాత్మ న్యాశయించినవారు. (ప్రపన్నులు. (పప 
న్నులుకూడ "శండువిధములు, లే వర్ణికపరులు, మోన్షపరులు అని. 
భగవంత్రునినుండి ధ ర్భార్థకామము లభిలమీంచువారు శె వరి క పరులు, 
సజ్జ సపహవాసమువలన నిత్యానిత్య, పరాపరవ స్తువివేళశవంతులై శ 
మోన్నేచచేత దాని నందుటకు సదాఇార్యు న్మాశయించి భకా 
చ్యుపాయానుష్టానాన క్షుడె , భగవచ్చరణారవిందము ల్మాశయించిన 
వారు మో శ్షేచ్భాపరులు, వారలే _పపన్నులు, సర్వవర్ణ త్రీ పురుషు 
లకు (పపత్సియం దథికారము కలదు. రామాయణ, భారత వత్సభాగ 
పుణ్యపురాణాదులందు నప త్తి యనబడుశరణాగతి _ విఖీవణ, అర్జున, 
గజేర్యద, ( పహ్లాదాది పరమభాగవతో_త్తముల పవ్మిత చర్మితముల 
మూలమున స్పష్టమగు చున్నది. పపన్నులు కూడ రెండు విధములు, 
షకాంతులు, పరమైకాంతులు అని. ఎవరు మోశ్షఫలముతోకూడ 
ఫలాంతరములను భగవంతునినుండి ఆశింతురోో వారు వకాంతులు, 
భక్తి జ్ఞానాదులకంయెను మరియొక ఫలమును భగవంతునినుండి ఎన 
'రాశింపరో, వారు పరమెకాంతులు, దృ_ఫ్తుల్కు ఆ_ధ్దల్కు అని పరమై 
కాంతులు శెండు విధములు. (పారబ్ధకర్ముల ననుభనించుచు బేహావ 
సాన సమయమందు మోక్ష మపేశ్ష్నీంచువారు దృఫ్టులు. జాజ్వల్య 
మొనమెన అగ్నిమధ్యలోవలె సంసార స్థితిని తలచ్చి అతి దుస్సహ 
ముతో అవశ్యము మోక్షము కోరువారు ఆర్తులు. 


'మోక్షీము 


మోన మనగా -_ సాయుజ్యము, సాయుజ్య మనగా _ 
పరమాత్మతో సమౌనమైన భోగముల ననుభవించుట. యని యర్థము 


తీ రామానువి దర్శనము లలి 


“నమానో యక్‌ యోగో యస్య సః న యుక్‌, తస్య భావః సాయు 
జ్యమ్‌...) అని దీని వ్యుత్పత్తి. సాలోక్య, సామాప్య, సారాప్యములు 
వలాంతరములు. సాయుజ్గ మే మోశ్షము, “మమ సాధర్మ్యమాగ తాః 
అను దాని కిదియీ అరము 


“లోకేషు విష్ణో ర్నివనంతి కేచిత్‌, నమీప మృచ్చ న్లి చ కేచి దన్యే 
అన్యే తు ప్‌పం నద్భశం భజ నే సాయుజ్య మన్యే నతు మోక్ష ఉకః.” 


అను (యుతివలన, సాయుద్యామే 'మోవక్షమని స్పష్టమగుచున్నది. 
ముక్తులు భగ వత్సంకల్ప్చానుసాఠము న్వేచ్య గా అంతటనుసంచరింతురు 

నిత్యులనగా_-సవయస ఇవ య్‌ “నిత్యనిర్షోషగంధాః) అనునట్లు, 
అనాదికాలముగా జానసంకోచరహితు లై * సంసారానుజ్ఞాను లై యున్న 
అనంత గరుడ, విష్వశ్చేనాదులు- ఈ విధముగా _ బద్ధ ముక్త; 
నిత్యులుగా నున్న జీవాత్మ యను చిత్తత్వ స్వరూపము నిరూవీంప 
బడినది 

అచి త త్వ స్వరూప నిరూపణము 

అచిత్తనగా _ చిద్భిన్న మైన (పకృతి. (_పకృతికి (పథధానమని 
నామాంతరము, చి త్తును జీవాత్మకు శరీరమ+* (పళ్ళతి. (పకృతి శరీర 
జీవుడు జ్ఞానళూన్య వికారస్పదమైనది (పక్ళతిం వికారములను 
కల్షించును గాన (కృతి యనబడును. “*వికారాన్‌ (_పకరోరీతి 
(పళృతిః? అని, స త్త రజ _స్తమోగుణ్యతయా శయమైనది పకృతి. 
స త్త రజ _స్త్వమస్పులు మూడును కలసీ అవ్యక్త మనబడుచున్నది. 
మహదహంకార, మనో, ఇం్యదియ, శబ్ద, స్పర్శ రూపు రస్క గంధ 
ములు, పృథివ్యకి పేజో వాయారకాశము లని బహు విధములుగా 
పరిణమించినది పకృతి. బద్ధజీవుల విపరీత క్ఞానోత్స _త్తికి భగవంతుని 
సాధనవ? (వళ్ళతి. నిత్యా, అనశ్షరా, అవిద్యా, మాయా మొదలగు 
శబ్దములచే వ్యవహరింపబడుచున్నది ఛళ్ళతి. “మమ మాయా దుర 
త్యయా) అని భగవంతునిచే గీతలో స్యయముగా చెప్పబడినది. అందు 
వలననే ప్రకృతికి వళ్యుడగుచున్నాడు జీవుడు 


ఢీ లీ రొమానువి టీ ర్తి తొమది 


(గకృతియందలి గుణములు భగవత్సంకల్పమునలన వైషమ్య 

మను, స్మ పనుకూలనము గా అవసను పొందుచున్న వి. ఆ ఆవసయీ 
వీ థ్‌ త్నె థ్‌ 

అవ్య క్తి మనబడుచున్నది. ఆ అవ్య కృమునుండి మహ త్తత్త్వము 
ఉత్పత్తి త్రి యగుచున్న ది. మవాత్తీ త్త _ల్త్వీము - సా _త్తక రాజస్య 
"తామస అమా గుణ్యతయా_ శయమైనలవ్య క్త కవుందు 
సత్తాది గుణో న్మేపమువలన స్నాత్తీకాది మహ్నత్తత్త్వము. పుట్టు 
చున్నదని భానము. మహత్త ల్యమునే బుద్ధియందురు. మహత్తునుండి 
అహంకారము పుట్టును. అహం కారముకూడ సాత్త్వీకాహం కారము, 
రాజసాహంకారము తామసాహంకారము అని మూడు విధములు, 
'జేహాత్భాభిమానము మొదలగునవి అహంకారముచేతనే కలుగును. 
చాని నుద్లేశించి గీతలో భగనంతునిచే నిట్లు చెప్పబడినది ;_ 


“తివిధా భవతి ద్ద దేహినాం సా స్వభావజా | 
నా _తికీ రాజసీ చై వ తామసీ చేతి తాం (ద్రణు,”(గీత వలి 


'చేహభారు లందరికినిమూడు విధములై న త్‌ద్ధ స 
అది స్వభావముగనే కలుగును. సా _త్త్వికీ ల్‌ సామల ్‌ద్ధ 
మూడు విధములు. సాత్త్వికాహం కారమునకు వై కారికమనియు, రాజ 
సాహంకారమునకు శ్రైజసమనియు,  తామసాహంకారముసకు 
భూ తాదు లనియునామాతితరములు, అహంకారనులలో. రా జసాహం 
శారనుతో. కూడిళ స్నాత్తికాహంకారమువలన _ జ్ఞానేం్యదియ 
పంచకము,క గ్మేర్యదియ పంచకము, మనస్సు అని పదునొకండు ఇంది 


యములు కలుగుచున్నవి 


శ 


సత్తి కాహంకార ఉపాదాన (ద్రవ్యశత్వము ఇం్మదియ లక 
ణము ఇందియోత్ప్తి తిక రాజసాహం కారము సహకారి కారణమే 
కాని ఉపాదాన కారణము కాదు. జ్ఞాన (యసరణ శక్తి క్తి కల్లిన ఇంది 
యమ్ము జ్ఞానేర్యదియము. కళ్లు వ్‌ ముక్క, చర్మము, ెవి 


తీ రామానువి దర్శనము ఢల్‌ 


మనస్సు, ఇవి యారును జ్ఞా నేర్యదియములు, వాక్కు పాణి పాదము 
పాయువు ఉపస్థ - ఇవి యారును క ర్మేర్యదియములు,. . 

శాజసాహంకార సహాయముతో కూడిన తామసాహంకారము 
నుండి పంచ తన్నాతల్సు పంచ భూతములు ఉత్పత్తి యగుచున్నవి. 
"'తామసాహంకారమునుండి భూతముల కుపాదానమైన, అవ్యవహిత 
మైన) సూక్ష్మమైన విశిష్ట _దవ్య మొకటి ఉద్భవించును. అదియే 
తన్నాత, ఆయ్యదియే భూతముగా పరిణమించును. కనుకనే క్షరణ 
శీలత్వము వేతన్సు పతి క్షణము పరిణామ 1 చెందుట చేతను (పకృతి - 
తర మనబడుచున్నది. విశిష్టమైన శళ్టైది విషయముల కాధారమైనది 
భూత మనబడును, శబ్దతన్నాతమ్క న్నర ఛతీన్న్యారము, యావలిన్నా 
(తము రసతన్నా_తముు గంధతన్నాాతము అను పంచతన్నాతలు పంచ 
భూతములుగా పరిణమించు చున్న వి. పృథివ్య _ప్తేజో వా య్యాకాశ 
ములు పంచభూతములు, 

(పళ్ళతిి మహత్తు, అహంశారము, వ కాద శేం్యదియములు పంచ 
తన్మాాతలు, పంచభూతములు అని ఇరువది నాల్డు త _త్వములతో కూడి 
నది అచిత్తు. ఈ విధముగా విడదీయుఓకు ఏలు లేని విధముగా (పకృతి 
యను అచిత్తు, చిత్తును జీవాత్మకు శరీర మనబడుచున్నది. అచిత్తునకు 
ఫరీర్రి చిత్తు, ఇరువదినాల్లు తత్త్వములు సృష్టి సమష్టి సృృష్టియేం 
సమసీ స స్రప్లీ యనంతరము పంచీకృత పంచభూతములచే (టైహ్మాండ 
సృష్టి యారంభ మగును (యి వలన మహడాదుల ఉత్పత్తి. 
అనగా _ అవస్థాంతరము నొందుటయే. పాలు ఎట్లు పెరుగుగా పరిణ 
మించునో _ అశ, పూర్యావస్థ సంబంధముచేత కారణ మనియు, 
ఉత్తరావస్థ సంబంధముచేత కార్య మనియు, కార్య కారణ భావము 
చ్యవహృత మగుచున్నదిం 

పరమాత్మకు భోగ్యము, భోగోపకరణము, భోగస్థానము, 
(పకృతి కభోశ్తా భోగ్యం ేేరిళారం చ మత్వా ఇత్యాది శమాణ 
9) 


రిరొ (ల్రీ రొామాను* &ీ రి తొమది 


ముల వలన చ్విత్తను జీవాత్మ పరమాత్మచే (_పేేవింపబడినవాడై 
భోగ్య భూతమైన. (పకృతిని భుజించుచున్నాడనియు. ఆ భోజనము 
వలన బంధింపబడుచున్నా డనియు, స్పష్టమగుచున్నదిం 
“అస్మా న్మాయీ నృృజతే ఫిశ్వ మేతత్‌, తస్మిం్బోన్యో మాయయా నన్నిరూఢః,” 
“పూయాంతు (_పకృతిం విద్యా న్మాయినం తు మహే హెశ్యరమ్‌. 4 
అను (పమాణముల వలన, మాయీ అనగా _ పరమాత్మ 
యనియ్యు మాయ యనగా _ (పకృతి యనియు స్పష్ట మగుచున్నది+ 
“అన్యః అవగా _ జీవుడు. అందువలన, చిదచిదీశ్వర త _త్వ్యేతయ 
మచ్చట 'పేర్కొనతేగినదిం పరమాత్మ (పకృతి యను సౌధనసముచే 
దగత్తును సృజించుచున్నాడు. పరమాత్మ్మకం మను అన్యుడైన జీవుడు 
(యతి యను సాధనముచే బంధింపబడుచున్నాడు అని స్పష్టముం 
ఇచట పరమాత్మయొత్క_ బంధకత్వము, జీవుని బంధితత్వము (బధ్య 
త్వమ్సు ముఖ్యాంశములు. (పకృతియొక్క న స్తరము విసుపురాణ 
మునందు చక్క_గా వివరింపబడినది. ఆ విషయ విఛానటే భగవ 
దామానుజులచే స్పష్టముగా చెప్పబడినదిం 


అచిత్తు భేదములు 

ఈ విధమగు అచిత్తను (పకృతి - కన _త్వము, మ్మ్‌ 
స _త్తము స స _త్వళూన్య ము అని మూడు విధములు. చె కద్ధ లే మనగా 
రజ ముక్య స్యమైన (దవ్యవృ్తి తిస _త్తృముం రజ్నస్తమో రహిత 
'మెన సత్త్వా_శయము. శుదస ల్త్వము అపహక్ళ త మండలము, అదియీ 
6౬ అట్‌ థల: 
నిత్యవిభూతి, పరమపదము శ్రీ.వై కుంఠముం 

శుద్ధస్నత్వ్యము కోటిసూర్యపతీకాశ జ్యోతిర్షయమై, భగవ 
తృంకల్పాస్‌ సారముగా _ _ రథ, గోపుర మంటప, విమాన, ఉద్యాన, 
పద్మిన్యాదులుగా పరిణమించుచున్న దిం ళుద్ధస _త్వేమును చేరినవారికి 
పునరావృత్తి లేదని .*న చ సవన రజీ ట్‌తి చెప్పు 


ీ రామానుజ దర్శనము ర్‌ 


చున్నదిం శుద్ధస _త్త్వము నందుటకు అర్చి రాది మార్గము సాధన మని 
ఆభియుక్తా శేసరులచే ఈవిధముగా స్పష్టము చేయబడినదిం 
“నత్సంగాద్భృవ నిన్ఫృహో గురుముఖా (భ్యోం(పపద్యాత్మవాన్‌ 
(ప్రారబ్ధం పరిభుజ్య కర్మ శకలం (పక్షీణకర్మాంతరః 
న్యాసా దేవ నిరంకు శేశ్వర దియానిర్దూున మాయాన్వయో 
హార్జానుగహ లబ్ధి మధ్య ధమని ద్వారా బహి ర్నిర్గతః.” 
“ముకో ర్చిర్తిన పూర్వపవ షడు జ్మాసాబ్బ వాతాంచమత్‌ 
జాతీ ది చి 
గ్గ విద్యు ద్వరుణేం్యద ధాతృవ.హితః సీమ*న సింధ్యా స్తతః 
శ్రీ వై కంఠ ముపేత్య నిత్య మజడం తస్మిన్‌ పర్యబహ్మణః 
సాయుజ్యం నమవాపష్య నందలి నమంతేనవ దన్యః పుమాన్‌,” 


ఈ శ్లోకములందు త _ల్వహిత పురుషార్థ నిరూపణము, అర్ని 
'రాది మార్గము చక్కగా నిరూవింపబడినది. 


అర్చావతారము లనగా __ భగవంతుడు ఆనహించిన, స్యయ 
లి యన) ల గై 
ముగా వెలసిన మహర్షి (పతి్టీతములలు న వ్మిగహములు, అరి 
రాదిమార్షము నినుసరించియే ముుక్తపురుషుడు విష్ణు నివాస స్థానమైన 
పరమపదము నందుచున్నా డేని "కా ర్యాధికరణావసానమందు = శ్‌త 
(పకాశికలో, సుదర్శనావార్యులవారిచే బాగుగా వివరింపబడినది. 
ఇాందోగ్య, శాపీతక్సి బృహదారణ్యకోపనిపత్తులందు అర్చిశాది 
ళ ం క్స్‌ క 
మార్గము వినబడుచున్నది. అగ్నిర్ష్యోతి రహళ్ముక్షః? “త్మత 
జ ల్సి ాం అగ 
(య్రయూత గచ్చస్తి? అని భగవద్దీతయందును అర్చి రాదిమార్గము. వెప్ప 
బడుచున్నది. అర్షి సి రాది మార్షముద్వా రా, పరమాత్మ సాన్నిధ్యము 
నందినవో, పునరావృ బత్తి లేదని 'కేలుపుచు వైకుంఠ గద్గమందు 
పరమపదము మనోహరముగా వర్మింపబడినది. అది _ కవితాత్మక 
వర్ష నము కాదు. ్‌తి స్మ ఫ్రీ తిహోస్క పురాణ, (పమాణ వాక్యము 
లచే చెప్పబడినది. అది అపరాదిశేషులైన భగవ దామానుజులవే 
దర్ప్శింపబడి;, సం సుతింపబడినదిం 
ఇ ఎయు 


రొ్‌లో లీ రోమానువి తో లి తౌముది 


మిశస లేము (పాళ్ళ్‌ళ మండలము జగ త్చృష్టికి మూలము 
సాంఖ్య దర్శనములో చెవన్పిన రీతిగా మహదాదిభూత పర్యంతము 


తత్త్వసృష్టి. సర్వమును మ్మిశసత్హ్యమువల్ల నే సంభవించుచున్నదిం 


స్త్త్వళూన్యము కాలము, పరమపదమందు స్తత్త్యృళూన్యము 
"లేదనికొందరి యఖి_పాయము- ఉన్నను, భగవత్సంకల్పానుసారముగ 
(యవర్సించుచుండునని మరి కొందరి మతము. 


ఈశ్వర తత్వ నిరూపణము 


శ్రీ రామానుజ దర్శనమున (పధానమయిన త _త్వము ఈశ్వర 
త్‌ _త్వేముః ఈశ్వరు తనగా _ పరమాత్మ. _పశాసన పూర్వక 
వ్యాప్వ్రాధారుడు, సర్వ నియామకుడు, స్వతంత్రుడు, చేతనుడు, శ క్తి 
మంతుడు, నియంత, పరమాత్మ. సర్వేశ్వరత్వము, సర్వ శేషిత్వము, 
సర్వకర్గు'సమారాధ్గత్వము, సర్వఫల్మ పదత్వము, సళ్వాధారత్వము, 
సరంకారో: తా, దకతంము, సరగశబవాచ్వతంమ్యు సరంజానవిషయ 
మం టం. . న... మ? 
కారణము, నిమిత్తే కారణము ఈశ్వరుడే, 
సృస్టికి పూర్వము నేను బవావిధములుగా నయె్గది నని, ఈశ్య 
రుడు సంకల్పించి, ఆ సంకల్పమా,_తముచేతనే సర్వము సృజించి, నామ 
రూపములతో వ్యవహరిం చెదనన్కి దానిలో తాను ప్రవేశించి, బవా 
విధములుగా మాళెను. అ విధముగా సంకల్పించుటవలన, నిమిత్త్‌ కార 
ణమ్ము తానే సృజించుకొని _ తానే ప వేశించుటచేత్యు ఉపాదానకార 
ణము కూడ తానే యగుచున్నాడు, అంతటను ఆవహించి. (వర్తింప 
'జేయుటచేత్య అంతర్యామి యనబడుచున్నాడు. ఈశ్వరుడు, (హ్మ్‌: 
విళ్లువు మొదలగు బహు నామములు క్టీన పరమాత్మ ఎవ రనగా? 
(ొశులు ఈ విధముగా వివరించుచున్నవి 1 “బీనినుండి ఈ భూత 


తీ రొమానువి దర్శనము లిం 


ములు పుట్టుచున్నవో, -జీనివలన లయ మగుచున్నవో _ అది 'హ్ము 
దానిని తెలుసుకొనుము. ఈ సర సభూతములందలి యంతరాత్మ అపహత 
పాష్మత్యముకల దివ్యుడ్రై న 'జేవుడయిన ఒక్కడే నారాయణుడు) 
అని. 


ఎవరి కాళ్ళ శరీరవోో, ఎవరికి పృథి వ్య _స్టేజో వాయ్యా కాశ 
మనస్సులు శరీరములో, ఏని అన్నిటికిని రీరి ఎవరో _ అతడే (బ్రహ్మ 
పర మూత్చ నారాయణుడుం అట్టి నారాయణుడు _ సచ ద్రవాచ్యుడు, 
సర్వశబ్దవాచ్చ్యుడు) అని _శుతులు బోధించుచున్నవి, 
“ఏకోహవై నారాయణ ఆసీత్‌ న (బహ్మా నేశానో నేమే శ్యానా పృధివీ.” 
ఇత్యాది (ొతులచేత _ సత్‌, రహ ఆళ్ళ మొదలగు పరమ 
కారణవాచ్య శబములచే నారాయణుడే చెప్పబడుచున్నాడు. సర్వ 
న తె 
ఛబవాచ్చు డతడు. 
ది భి 
“నహస్త్రశీర్లం దేవం విశ్వాక్షం విశ్వశంభువమ్‌ 
బె 
విశ్వం నారాయణం దేవం ఆక్షర౦ పరమం పదమ్‌.” 


అస్సి సర్వ శాఖలయందును పరతత్త్వ (చతిపాదన పరములయిన అక్షర 
నీవు శంభు, పర్మబహ్మ, పరంజ్యోతి పరత్నళ్ష్వ, పరాయణ్య పర 
మాత్మాది శబ్దము లన్నియు ఆ యా గుణములచే నారాయణునియం బే 
(శ్రయు కము లగుచే అతని విభూతిత్వమును (ప్రతిపాదించుచున్నవి, 


సర్వ శబ్దముల చేతను నారాయణుడే చెప్పబడుచున్నాడని ఈ 
(గ్రుశులు స్పష్టము చేయుచున్నవి. 
“అగ్నిర్వై దేవానా మవమః, విష్ణుః పరమ్మ, తదంతరేణ నర్వే అన్యా దేవఠాః.” 
అగ్ని రవమో దేవతానాం విష్ణుం పరమః.” 
“ఆ 'స్యేశొనా జగతో విమ్ణుపత్నీ.” 
“సోఒధ్వనః పార మాప్నోతి, తద్విహ్షో పరమం పదమ్‌.” 

*ర్సే త్వన్యదేవతా భక్తా యజ నే (శద్ధయాన్వికాః 

త్రేఒపి మా మేవ కౌ నేయ యజ _న్యవిధిపూర్వకమ్‌.” (గీత ; శీల్లకి 


70 త్రీ రొమానువి కీర్తి తొముది 


అనుటచే, సర్వ జేవతలందును శ్రీమన్నా రాయణుడే అంతరాత్మగా 


తె 
నుంజెనని స, పమగుచున. ది. 
్ర ఎట్‌ తె 


“నారాయణో ఒక్షరో ఒనంత। నర్వవ్యాపి నిరంజన: 

తేనేద మభిలం వ్యాప్తం జగత్‌ స్థావర జంగమమ్‌.” 
అనుటచే, దేవత లందరిలో విష్ణువు పథము డనియ్యు ఈ విష్ణువు 
యొక్క_ పత్నియగు లక్ష్మీ చేవిమే జగత్తునకు మహోరాజ్ఞి యనియ్యు 
చప 3 ఇతర జీనతల నారా అది పరోశ్షముగ 
నారాయణా రాధనయే యనియు సర్వ చేపతలందును శ్రీమన్నా రాయ 


తె 
ణుదే అంతరాత్మగా నుండజెననియు స్పష్టమగు చున్నది. 


“తత నృ్వృయంభూ రృగవాన్‌ అవ్యక్షో వ్యంజయ న్నదన్‌ 
మహాభూతాది వృతౌజాః (పాదు రాసీ _తమోనుదః.” 
భగవంతుడు స్వయంవ్యక్త కుడని పె పంక్తులు వ్యక్తము చేయు 
చున్నవి. 
౯ “జగ్యత్పభుం దేవదేవం అన న్తం వురుషోత్రమమ్‌ 
స్తువ న్నామ సహ్మసేణ పురుష న్సతతోత్థితః,” 
అనాదినిధనం విస్టుం నర్వలోక మహేశ్వరమ్‌ 
లోకాధ్యక్షం స్తువ న్నిత్యం నర్వదుఃఖాతిగో భవేత్‌.” 
అని యుధిస్థిరునితో భీమ్ముడు చెప్పెను. జగ్యత్పభువు, టేవదేవుడు, 
అనంతుడు, పురుషోత్తముడు అయిన శ్రీ మహావిష్ణువు అనాది పురు 
ముడు లోకాధ్య తుడు, సర్వ వ్యాపకుడు అజాతుడు. అతని నాము 
స్మరణముచే సర్వ దుఃఖములు నశించును, 


పరమాత్మ కల్యాణ గుణములు 
ఈ రీతిగా విష్ణువుయొక్క_ సర్వశబ్ద వాచ్యత్యము సర్వాంత 
ర్యామిత్యము; న్వేతర సమృన్త వస్తు విలక్షణత్వము, సర్వకల్యాణ 
గుణాకరత్వము, సకల జగ దుదయ విభవ లయ లీలత్వము స్పష్ట 
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మగుచున్నవి. సత్యత్వ, క్టానత్వ, అనంతత్వ ఆనందత్వ, అమల త్వా 
దులు పరమాత్మయొక్క స్వరూప నిరూపక ధర్మములు, 
“మయాధ్యకేణ (పకృతి న్సూయతే న చరాచరమ్‌ 

హేతునానేన కౌంతేయ 1 జగద్విపరివ ర్తతే.” (భ,గీ.8-_10) 

అను శ్లోకముచేత, భగవ దాజ్ఞానుసారముగ జగత్సర్వము (పవర్తించు 

నని స్పష్టమగుచున్నది. ఆతని యూ చే వాయువు వీచుచున్నది. 

నదులు (పవహించుచున్న వి. సూర్యు డుదయించుచున్నా డు, అగ్ని; 

ఇంద్రుడు, మృత్యువు తమ తమ కృత్యములను భగవ దాజ్ఞబద్ధులె 

నిర్వహించుచున్నారు. అందువలన జగదాధథారుడు వరమాత్మ యని = 


“విశ్వతః పరమం నిత్యం విశ్వం నారాయణం హరిష్‌.” 
“తద్విష్టోః పరమం పదమ్‌”. 


అనుటవలన, ఆ పరమాత్మ _ పరమపురుషుడు అయిన శ్రీమ 
న్నారాయణుడే యని స్పష్ట మగుచున్నదీ. పై జెప్పబడిన ఈశ్వర 
లక్షణము. లన్నియు 'శ్రీమన్నా రాయణునియం దుండుటవలను ఆ 
భగవానుడు _ అపరిచే ద్య జ్ఞానానం దామలత్వ స్వరూప జ్జాన, వక్తి 
బల్క ఐళ్య్వర్య, వీళ్య, "లేజ స్ఫౌశీల్యా ద్య నవధికాతిశయాసం ఖ్యేయ 
విశేష విశిష్ణు డనియు నిరతిశయ కల్యాణ వివిధ అనంత దివ్యభూపణు 
డనియ్యు రూప గుణ, విభవ, ఐశ్వర్య, లీలా ద్యనవధికాతిశయ 
అశేవ విశేష విశిష్టుడనియు స్పష్టమగుచున్న ది. భగనానుని ఈ రూప 
గుణ విశేషములు _ శతి స ఫకీతిహాస పురాణ (ప్రమాణ వాక్యము 
లచే చెప్పబడుచున్నవి. వాని నన్నిటిని సమ్మిళితము చేస్తీ భగవ 
తృ్యరూపమును లోకమునకు దర్శింపజేసిన శ్రీ మ్యదానూనుజులు 
అపరాదిశేషులగుటచేతనే సంభవ మయిన దనుట అతిశయో కి 
కానేరదు. వేదార్థ సం్మగహ్క గద్య_తయ్మ పంచ_స్తవములందు భగవ 


తృ్వరూపము బాగుగా వివరింపబడినది. 
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పరమాత్మ [_పభేదములు 


ఈ విధమయిన పరమాత్మ నారాయణుడు _ పర్య వ్యూహ, 
విభవ అంతర్యామి, అర్బావతారము లను పేర్తతో ఐదు విధ 


ములుగాఅవతరించి, అహ్హైల ననుుగహించుచున్నా డు 


శ) వలత్వ్తాము = (తిపాద్విభూతి యనబడు శ్రీ వైకుంఠము 
నందుదివ్యాలయమున, దివ్యమహామణి మండపమున, శేషశాయి 
యయిన నారాయణుడు పరత త్త్వము, ఆ వైకుంళభధామము _ 
కుముద, కుముదాశ్ష్య పుండరీక వామన శంకుకర్ణ, సర్బన్మేత, 
సుముఖ, స్కుపతిస్టాదులచే, దివ్యాయుధ _ దివ్యభూపణ దివ్య 
పరిజన _ దివ్యపరిచే దములతో _ కూడిన _ నగరపాలకులవే 
రశ్చింపబడుచుండును. అందలి దివ్యాలయమను చండ, _పచండ, 
భద్ర సుభ్యద, జయ, విజయ, ధాతృ, వీధాతృ లగు చద్యారపాలకు 
లచే రశ్నీత మగుచుండును. అందలి నారాయణుడు దివ్యమంగళ 
వ్యీగహ విశిష్టుడు, చతుర్భుజుడు, శ్రీ భూ నీళా సమేతుడుు శంఖ, 
చక్ర గద్యా శార్జ, శామోదకీ దివ్యాయుధ సము వేతుడు, కా స్తుభ 

0౧ 


మణి కాంతి విరాజిత విశాల వత్తస్థ్పృలుడు, చారు వీతాంబర ధరుడు, 
అనంత _ గరుడ _ వివ క్సేనాదులచేత స్తోతము చేయబడు చుండును, 
ఈ విధమయిన పరమాత్మ న పరంబహ్మ, పరంజ్యోతి యయిన 
నారాయణుడే పరత _త్త్వముం 

వి వ్యూవాము :- వ్యూహ మనగా ఉపాసనార్థము, జగ 
త్చృష్ట్యార్థము వాసుబేవ, సంకర్ష ణ, _పద్యుమ్న, అనిరుద్ధు లనబడు 
నాల్డు విధములుగా నున్న నాశాయణుడు. మొదటి వ్యూవాము వాసు 
"బేవ వ్యూహము సర్వభూతములందును వసించుచుండును. జ్ఞానం 
శక్షి బల. ఐశ్వర్య, వీర్య "లేజబోరూప పాడ్గుణ్య పరిపూర్ణుడు 
వాసు బేవుడు. ముక్త పురుషులకు అనుభావ్యుడుం 
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రంపవది సంకర్షణ వ్యూహ ను, సంకర్ష ణుడు పాతెళమునం 
దుండి లోక సంహారకులయిన రుద్ర యమ, మృత్యు యత్‌భ సైరులను 
నియమించుచు,. మోశ్షసాధనమైన _ డ్థైనమును _పబోధించు 
చుండును. 

మూడవది (పద్యుమ్న వ్యూహము. (పద్యుమ్నుడు డగ 
తృృష్టి నిమిత్త ముండును. వీర్య్యైశ్వర్య గుణములతో (బ్రహ్మలోక 
మునం దుండి, (టహ్న (శయజాపతులను సృష్టికర్శ్మలయందు (వర్తింప 
'జేయుటయే _పద్యుమ్నుని కర్తవ్యము. 

నాల్గవది అనిరుద్ధ వ్యూహము. శక్తి తేజో గుణ పరిపూర్ణుడు 
అనిరుద్ధుడు. రల్తటైన రశత్తణము అనిరుద్ధుని కర్త వ్యము. 

4) అంతర్యామి అంతర్యామి యనగా _ జీవునియందు 
స్వ ర్ల నరకాదులందు క ర్మానుభవమును పొందుచున్నట్టివాడుం సుహృ 
ద్ధర్దముతో యోగులకు మ్మాతము మాడతగియుండు రూపముతో 
హృదయమున వనీంచు భగవ్యదూపము అంతర్యామి. జీవునిలో 
నున్నను, జీవగత దోషములు అంతర్యామిని స్పృశించవు. 

లొ అర్భావతాల్‌ము :. అశితుల కళీష్టమైన లోహమ్మ, శిలా, 
చారు వ్యిగహములంమ అపాకృత రూఫములతో ఆ వేశించియుండ్తి 
అజ్జ డనుల నన్ను గ్రహించు చుండు అర్బావతారములు అఆలయను 
లందలి (సతిమలు, పద్దుణ పరిపూర్ష మయిన అశర్భావతారము ప 
స్యయంవ్య క్త, సెద్ధ మదైవ, నూనుపనులని నాల్టు విధములు, 

ఈ విధముగా పర ప్య్యూహోది. పంచ రూపములతో లశ్షీ శ్ర 
సహితుషయిన 'శ్రీమన్నా రాయణుడు అంతర్యామిగా నుండ్కి జనుల 
వన్ముగహించుచున్నాడు. ఈ రీతిగా ఈశ్వర త తము నిరూపీంప 
ఒడినదిం 

10 +] 


74 ్రీ రొమానున తీ క్రి కౌముదీ 


'మాతీము * ఉపాయము 
జ్జాన, శ్రి, బల, ఐశ్వర్య, వీర్య, 'లేజ, స్ఫౌశీల్య; 'సైర్యః 


శ్రైర్య, సామ్య, కారుణ్య, మాధుర్య, గాంభీర్య, జౌదార్య, పరా 
(నమమ లవంటి అనంత కల్యాణ గుణాత్మకుడయిన భగవంతుని ప్తో్సిం 
చుటయే మోనశ్షము. మోశ్షమే పరమ ఫురుషోరము. మోశ్షమునకు 
సొమాంతరమే ముక్తిం పరమా త్మానుభవమే మోక్షము నిర్దఃఖ 
మయిన నిరతిశయమయిన, ఆనందరూపమయిన భగవ దనుభవము 


చమోశ్లముం 
మోక్ష్వ్చ్స, ముక్తి, కె వే చల్యుము అనబడు ఈ భఛగవ్యత్చోవ్సీ వీకీఎ 
కర్టు జ్ఞా జాన, భక్తి కి యోగములు ఉపాయములు, అయినను, వానిలో _ 
టశేస్టమెనది. భక్షి యోగము భ వ లభ్యుడు భగవానుడు, ఐకాం 
తిక్క ఆత్యంతిక భక్తి యోగముచే 7 భగనంతుని _పోవ్లి కల్డును, “భశ్త్యా 
లభ్య స్తన న్వయా' అనిభగవానుని చేత నేస్యయముగ చెప్పబడినది* 
నయోగ కర్మయోగములచే అంతఃకరణము సంస్క ీకరింపబడగా, 
భి సాధ్య మగును అని రామానుజ ఛాహ్యము. వర్థ్యాశమ ధర్శ్మ 
నిర్వహణము కర్శ యోగము, ఆ త్నానాళ్ళ వివేకము పరమాత్మ 
యొక్క స్వరూపావగాహనము జ్ఞాన యోగము. పరమపురుషుడై న, 
అనంత కల్యాణగుణాళ్ళ కడై న నారాయణు 'ెరింగ్రి ఇతరానాస క్షి చే 
అనవరతి నిరతిశయ భ్యాశము చేయుటయే భక్తియోగము. కరి శై! 
ళ్జాన యోగములు భక్తి శి మూలముననే మోత్షసాధనము లగుచున్న వి. 
భద కియోగము 
యోగ మనగా _- యమ్మ నియమ ఆసస్య (ఆౌగౌాయామ, 
(పత్యాహార్య ఛ్యాను ఢారణ, సమాధి యను ఎవిమిది అంగములతో 
కూడిన తై లథారవలె అవిచ్చిన్నమైన స్మృతికి సంతానము వంటిది, 
యమము లనగా._ అహింస, సత్యము, అ_స్టేయము, టహృచర్యము, 
అపర్మిగవాము మొడలగునవి* 


(తీ రొమానువి దర్శనము 7లొ 


స్ధి సుఖకరములయిన పద్శాసనాదులు ఆసనములు, శ్వాస 
బంధనము (పాణాయామము, ఇం్మదియ ని గహము (ప త్యాహారము. 
భ్యేయమునందు స్టిచి _తృము౦ండుట ధారణము, భ్యేయమునందు నిరం 
తర జ్ఞారాత్యతి చేయుట ధ్యానము. 'ధ్యేయమునందు చ 


తను పొందుట సమాధి. 
ప్రప త్రి 

మోక్షమునకు మరి యొక యుపాయము (పత్తి తిం (పపత్తి తి 
ననలంబించినవా నే _పపన్నులు. ఈ విధముగా _ పరవ్య్యూహాది పంచ 
రూపములతో లక్షీ శ్రనహితుడైన శ్రీమన్నా రాయణుడు అంతర్యా 
మిగా నుండి జీవ జగత్తుల నన్ముగహీంచుచున్నాడు. జీవ జగ ద్విశిష్ట 
మగు పరమ్మాతైకత్వ పతిపాదక మే 'రామానుడ దర్శనమ-. స్ధూల 
సూక్షస చేతనాచేతన విశిష్టమగు నక ట్రవ్నాత రామానుజ దర్శన 
మున ముఖ్య త _త్త్స్వీముం 

ప్రమాణములు 

రామానుజ దర్శ నమునందు సర్వప దార్థములును చమాణమ్మ, 
(చమేయము అని ెండు విధములు, (పత్యతు అనుమాన, శబ్దము 
లని; (సమాణములు మూడు విధములు. ఉపనూన, అర్థాప్త్రీ లి 
అనుపలబ్ధి అను ఇతరులచే చెప్పబడు (పమాణములు ఏనియం'బే అంత 
ర్జీన మగును. సామ్షైాత్కారి యగు (_ప్రమాత్మక జ్ఞానమునకు కరణము 
(ప్రత్యక్షము, అనుమాన శబ్దములు సాశ్రాత్కా 6 జూన జనకములు 
శావు. ఇర్మిదియ దోషమువరన కలుగుఅన్యథాజ్ఞ నను (పమాత్మకము 
కామ. కొవును అనుమానాది _(పమాణములును, దుసే, మైం్యదియము 
లును (పత్యశ (వమాణమఃూ లక్షణమునకు వి వివయముల్యుకొవు. నాతై 
'త్కాారి యనగా - ఇం్టదియ జన్యమగు (శ్రమ కాదు ము క్తులః 
నిత్యుల, లం జ్ఞానము ఇర్మదియజన్యము కాదు. 
కావున దానియందు వ్యా వీ సంభవించును. కాబట్టి, లై౦గికత్వ, 
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శాబ్బత్వ, 'న్మృతిత్వ విరహీతమగు జ్ఞానము సొశ్షైత్కౌారియని యెరుగ 
వలయును. 


నిర్వికల్పకము సవికల్పకము అని _ప్రత్యశ్షము రెండు విధములు* 
స్మత్పకారక జ్జాము సవికల్నకము. స్మ్యిస్పకారక జ్ఞ జానము నిర్వికల్ప 
కము. ఆత్మ మనస్సు తోను మనస్సు ఇం(దియముతోను, ఇం్మదియము 
విషయముతో ల నా, జానము కలుగును. ఈ విధముగా 
(పత్యతుము లన్నియు సన్నికర్ష జనము లే, స్మృతికి అనుభవ జనిత 
నంస్కాారము మూలము కావున, స్స్యృతియు (పత్యక్ష మూలకమేం 
ఒక వ _స్తువును చూచినపుడు ఒక సంస్కారము కలుగును. దానినలన 
మరియొక సమయమున ఆ వస్తువు క్జాన వీిషయశ్ర మగును, అట్టి 
జ్జాసమే స్పృతి.. 

ళెండవది అనుమాన _పమాణము. అనుమికికి 5 కరణ మగుసది 
అనుమాన మగును. ఒక హేతువువే ఒక సాధ్యము నూహించుట 
యనుమితి. వ్యా_ప్తమగు వ స్తువునకు వ్యా_ప్తత్వము గలదని తెలిసి 
శొనుటవలన వ్యాపక విశేషమును ెలిసికొనుట యనుమితి యగును. 
ధూనుముచే అగ్ని నూహీంచుటం 


మూడవది శబ్ద (పమాణము. అచగా - అపౌరపేయము.లె న 
వేద వేదా నములు, (తికాలజ్ఞులై న మహర్డులచే స్టరింపబడిన 
వే కార్థ్యపతిపాదక మణులు, పచనం కాయల న్రిశ్చూ 
వ్యాకరణము, ఛందస్సు, నిర్తుకృములు ధర్మశాస్త్రములు (పమౌాణ 
(గ్రంథములు. వేదో పబృంహణ రూపము లగుటవ్చే పురాణములకు 
(్రమాణ్యము స్వల్‌స్ప్‌న ద్రమే, (_ళుతికి అవిరుద్ధముగా ఆభార, వ్యవ 
హోర | పాయళ్ళి త్తామలను హోధించు ఈ _ప్త్వపణీతము లగుటచే 
స్మృతులు (పమాణములు, “ఉపబృంహణము) అశగా _ సకల వేద 


క, “అనుమిళి' యనగా - అనుమాన (సమాటముచే కలుగునట్టి జ్ఞానము. 
-- నంవౌదవడు, 


ఖీ 9 రామానువి దర్శనము రాగా 


'వేదార్థముల "నెరింగి తమ యోగ మావోత్మ్యముచే వేదత శ్ర్వార్ధ సామో 

యు నందిన బుషుల వాక్యమ* “లచే తా మెరింగిన వేదవాక్యార్థ 
మ వ్య కీకరించుట. వురాణములు _ సర్షమ్సు (పతిర్షమ. 
వంశము, మన్వంతరము, వంశొనుచరితము అను అయిదు విషయము 
లను (పతిపాదించును. సాత్తి ్వకములు, 'రాజసములు శామసములు 
అని పురాణనులు మూడు విధములు, వానిలో _ అవిరుదాంశములు 
(పమాణములు* విష్ణు, నారద భాగవత, గారుడ, పద్భ వరావా 
పురాణములు ఆరును సాత్తి సకములుం (టైహ్మోండ, (టహ్మనవైవర్హ 
మార్కందేయ్య భవిష్య, వామన, _బహ్మపురాణము లారును రాజస 
ములు, మత్న న్స కూర్మ, లింగు శెవు స్కాంద, అగే షయపురాణ 
ములు ఆరును తామసములు, 


పాంచరా(_తాగమము వేదసారమే కనుక _ (పామాణిళము, 
సాతాత్‌ భగన దుశ్తము లగుటచేే ఆ ఆగమ శాశ్రుములు పూర్ణ 
(శమాణములు, ధర్మ శా్యస్త్రుములును అశు (పమాణములు, శాండిల్య, 
పరాశర భరద్వాజ, వశిస్థ్ర పహోరీతాదులు ధర్మ శాస్త్రములను రచిం 
చినవారు. లోకమున శబ్దములు థరీరవాచకములుగా నున్నను శరీరి 
పర్యంతము బోధించును. సర్వశగీరకుడు , సర్వశబ్దవాచ్యుడు 
నారాయణుడు కనుక, శబ్దము లన్నియు నారాయణునే (పతిపా 
దించును, 

ప్ర)'మేయము 

(దవ్యమృు అ్యద్రవ్యము _ అని (సమేయము శెండు విధమ.-లు, 
గుణ్మాశయము (దవ్యమ... (దవ్యము ఉపాదానము, అవస్థాశయము 
ఉపాదానము, ఘటమునకు మట్టి ఉపాదానము, జగత్తునకు (టహ్మా 
ఉపాదానము, కర్మ సామాన్య - సమవాయ.. అజాతములు (పల్యేక 
పదార్థములు శావు. జడము, అజిడము అనీ (ద్రవ్యము శిండు విధ 
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ములు, తతి శాలము జడములు శుద్ధస్తత్త్యము, ధర్మభూతజ్ఞానము, 
జీవుడు ఈశ్వరుడు అజడములు, నత్తి రజ్క _స్తమో గుణ(తయా 
(శ్రయము య. అట్టి (పకృతి! ల నిత్య, అక్షర అవిద్య, మాయ 
యని నామాంతరములు, అ(దవ్య మనగా _ సంయోగ రహితమైనది* 
అది పది విధములు, స్తత్త్య రజ _న్తమస్పుల్సు శబ్ద, స్పర్శ, రూపి 
రస్క గంధములు సంయోగము, శక్తి అనునవియే అృదవ్యములు, 
ఏనిశే _ “గుణములు అని వ్యవవోరము, ఇట్టి విశేషము లనేకములు 
రామానుజ దర్శ నమున _ చక్కగా వివరింపబడినవి. 


జగ తృత్యత్వ నిరూపణము 
జగజ్జీవ్రలు _ పరమాత్మకు విడదీయ ఏలు లేని సంబంధముతో 
నుండును. జగత్తంతయు పరమాత్మయొక్క శరీర నునియ, పరమాత్మ 
శరీరి యనియు _ళుత్రులు స్పష్టము చేయుచున్నవి. పరమాత్మ సత్యము 
ట్‌ తె ఆ 


కనుక జగత్రుకూడ సత్యమని స్పష్ట మగుచున్నది, 
ఏ ట తె 


| జగ దృ్రహ్మల అనన్యత్వమువలస్క సర్వము సత్య మని "తెలియు 
చున్నది, జగత్తుకు (బహ్మ ఉపాదాన కారణమ్ము, నిమి త్త కారణము 
కనుక అనన్యత్వము జగ త్సృత్యత్వము వలననే వకవిజ్ఞానముచే సర్వ 
విజ్ఞానము సంభవించుచున్నది, మృ దాత్మకములగు ఘట శరావాదుల 
నలె (బ్రహ్మత్మకమైన జగత్తు సత్యమని దృష్టాంతముచే స్పష్ట మగు 
చున్నది, 
ఒక సత్యమెన దానిక్సి ఒక మిధ్యమైన దానికి ఏకత్వము కుము 
రదు, కావున, _బహ్మ సత్య మగుటచ్చే జగద్భఏహ్మలకు ఏకత్వము 
సిద్ధించుటచే, జగత్సర్యే ్భత్వీము స్పష్టము. 
సర్బరజ్జా న్యాయముచేకూడ, వేదార్థ సర్మగహా, "వేదాంత 
దీప _ వేదాంతసార _ 'శ్రీభావ్యములందు భానో జగత్సత్య 
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త్వము నిరూవీింపబడినది, అశ్హే, శ్వుక్తి . రజత్‌ జ్ఞానముచేకూడ జగ 
త న రంత 1% క్‌ 
సత్యము స్పష్టము చవేయడినది, (స్మా సత్యము కనుక (ట్రహ్మత్మక 
మైన జగ త్తుకూడ సత్యమే. (ట్రవ్మమే జగ త్తుగా పరిణమించినదని _ 
“త్ర దైషత త తృృష్ట్వా తదేవాను (ప్రాదిళత్‌” 
“తస్మిన్‌ (ప్రవిశ్య నత్యచ్చచ్చా భవత్‌.” 
“అనేన జీవేన ఆత్మనా అన్యుపవిళ్య, నామరూపే వ్యాకరవాణితి.” 
ఇ త్యాది (సుతులు బోధించుచున్నవి. 
“జగత్సర ము పరమా త్మాధీనము. అందు (_పవేశించినాడు 
పరమాత్మ అను ొత్యర్థ ఏనలవు అఆధారాభధేయభావముచేే జగ 
“య ఈశోఒన్య జగతో నిత్య మేవ నాన్యో పేమ ద్విద్యతే ఈశకాయ,” 
అన్ని రామానుజ దర్శనమున జగదీశ్వర నిత్యత్వము చెప్ప 
బడినదిం 


ఇట్టి విశిష్ట విషయ విరాజితమైన శ్రీశామానుబ దర్శనము 
విశ్వనిఖ్యాతి గాంచి యున్నది 





శ్రీ రామానుజ నవరత్నములు 
+ కపిశేఖర " 
శ్రీమాన్‌ నల్లాన్‌ చక)వ రుల వేంకట రాఘవాచార్యులు 
శ 

శ్రీ పేరుంబూదూ ప్ప 

మే వున్న మొనర్చృనో మహీమండల సం 

దీపళక హరి లేజమె శీళు 

రూపున నట బుట్టి యతినరుండయి అేలగున్‌ 


ఎవం డుర్వీసురు లింట గాంతిమతి నా యిల్లాలి కాసూరి శీ 

థవ భట్టోర్యునకున్‌ సుతుండయ్బి నుతి స్మా న్తార్గముల్‌ నేర్చి యా 
భవ వృ్తిన్‌ ద్యజియించిి "వేదపద గుప్తంభబైన భావంబు వై 
ప్టవుడై. కన్గాన నా జగద్దురుం (బపన్న జ్యేన్హు భావించెదన్‌. 


అవనీభార ధురంధరంబగు ననంతాంశావ తారంబుగా 
భువనఖ్యాతి రహించి, _ప్రాంచిత మహా భోగమ్యలన్‌ ఏడి శ్రీ 
ధవ నిత్యావసథాత్ముం డ్రై న తివేత్తన్‌ బండితం మన్య మో 
నవ మండూక సుఖీకరున్‌, దపసి పున్నాగున్‌ (ైశంసించెదన్‌. 
తత శాలోదధి మగ్న మైన (కుతి యాభాతథ్యమున్‌ దెల్ప, శ్రీ 
పతి కారుణ్య సుధాపయోధథి స్ల వనాభ్యాసంబునన్‌ జేసీ మా 
యతిరాడ్వర్యున కయ్యోం చార్కికులు దీర్షాలాప వంశంబులన్‌ 
గెతుకన్‌ దాకునె ? యంత రాస్థ ములు తస్టీర్వాణ గాంభీర్యముల్‌ జ 
ఎంచ సుబోధ్యమా చివచివీశ్యర తత్త్వ విశేషముల్‌ సమ 
ర్థించిన తర్క_వాజ్ఞణులు తీర్చిన భావ్యము భూమికిన్‌ లిసా 
డించి, బపహాళోప దేశనులం "దెల్చె ముముక్ష్రలకున్‌ _ _బపత్హ్తి తికిన్‌ 
మించిన దారి లేదని ; నమ్‌ంచెడ న య్యాతి రాజమౌళికిన్‌ 


(తీ రొమానువి నవరత్నములు త్‌ 


అం లేవాసులు తోడురా నడకయమై నానేతు కాశ్మీర ప 
ర్యం తానంతం బవ్మిత జేస్కి భువి జీర్ణంచైన యాస్రేయ వే 
చాం తార్థంబు లుపన్యసించ్చి, హరిదాన్యంబున్‌ (బైబోధించె దు 
ర్య్రాంతుల్‌ దీరిచె నే మహా మనుజుం జా రామానుజుం గొల్బెదన్‌. 
నూటిర్వ చేండ్ల యాయుః 
పాటవమున (దవిడ భూ తపః ఫల రూపుం 
డోటువడని తార్కిక వా 
ద్ధటిని హరిమతము భరతధానిని బజచెన్‌. 
ఘన రామానుజ పుణ్య వాజ్యయ బృహ త్కా వేరి యుప్పొంగ్సి చు 
ట్జును నిస్పార మతోష రశ్నీతుల కొండున్‌ సించగా ముంచం శౌ 
వన నారాయణ భక్రిబీజములు పె ప మోసు 'లెత్తంగ్య జీ 
నన సాంగత్యము గర్మడుగాత | భవతాపశ్రూమ నీమ (పజల్‌. 
ఆ రామానుజ చందనాగజి విశిష్టాద్వెత సిద్ధాంత గం 
ఛీరామోదము జన్టువాసనల నుబ్భేదింపు శ్రీభామ్య గం 
గా రంగ్యదసపాన శుద్ధ లయ్యి లీ నారాయణాం్యఘఫీద్వ్యయిీ 
నీశేజంబుల గార్మతుగాత |! భగవ న్నిష్టాదనుల్‌. ధీ ధనుల్‌. 





శ్రీమదామానుజులు _ యోగవిద్యా రహస్యము 
“విశిష్షైద్వెత వేదాంత విశారద” 
డాక్టర్‌ : చించాపటణం గ్రీరంగాచార్యులు, ఎం.వ;పి. హెచ్‌ డి 
| | 
శ 


“యోనత్య మచ్యుత పదాంబుజ యుగ్మరుక్మి 

వ్యామోహిత న్తదితరాణి తృణాయమేనే 

అన్మద్దురో రృగవతో ఒన్య దష్టైకసింధో: 

రామానుజన్య చరణొ శరణం (పపద్యే”" 
1. పి వేశిక 


పుణ్యభూమి యని (పనిద్ధి గాంచిన భరత ఖండమున - ఎంద 
శందరో వేద బుషులు, మహాక్ర్టలు సిద్ధి పురువులు ఉదయించి, 
సంసార సాగర నిమగ్ను లగు చెతనుల నుద్దరించుట కై, బహువిధ 
మార్గముల గనుగొనిరి. అట్టి వారిలో _ (శుతిసృతీతిహాస పురాణము 
లను, ఉపనిషత్తులను భగవద్దీ తాశా స్త్ర మును (పమాణముగా నొసగ్శి 
విశిప్టా దత సిద్ధాంతమును స్థ స్థాపించిన మహనీయులు శ్రీ మ్మ దామాను 
జులుం శ్రీభామ్య కారు లని ప పసన గాంచిన శ్రీమ్మదామానుజులు న 
(1017 = 1187) యావద్భా" తనే విశిష్టాద్యెత "వేదాంతమును 
(పబోధించ్చి ఆస్తిక మత వికాసమునకు ముఖ్య కారకు లయిరి ఏ్‌ప 
ఆళ్ళకు శరీరమున లె, సమస్త కల్యాణ గుణో పేతు డగు పరమాత్మ; 
అనం ఖ్యేయము లగు జీవులకు మూల (ప్రకృతికి ఆధా'భూతమెై 
యున్నా డను వరత త్వమును సావీంచిరి. జీవాత్మ _ పరమాత్మల యీ 
శేవమ _ శేష్సీ శరీర _ శరీరి సంబంధమును గూర్చి, ఆళ్యారాచార్యు 
లందరకు పూ వ వివేచించి 'వెన్పియున్న వానై నను, శ్రీమ్మ దామా 
నుజులు దీనిని వేద (హ్రమాణ్యమువే శ్రమద్ధ మేని సరి 
'శ్రీమ్మదామానుజులు _ గొప్ప ల వేత్తలు. గీర్వాణ 


వాణిలో (వాయబడిన వారి రచనలలో _ వేదములనుండి, విశేషించి 


శ్రీ మదామానువలు = యోగవీద్కా రవాన్యషము త్‌లి 


ఉపనిషత్తులనుండి (ప్రమాణ వాక్యము లనేకము లుదాహరింపబడినవి. 
వారు భగవద్దీత నొక పథాన (పేరణముగ (గహించిరి. వారి రచ 
నలలో ముఖ్యముగ బేర్కొన వలనీన మూడు ముఖ్య (గ్రంథములు _ 
“వారీరక్ర మోమాంసా భాష్య మను నామాంతరము గల శ్రీభామ్యము, 
వేదార్థ సం్ట్రగ్గహము, గీ తాభాష్యము* అనునవి, చాదరఠరాయణుని 
(ట్రహ్మ సూ తములకు _వాయాడిన వ్యాఖ్యానమే శ్రీభాష్యము. 
అందు పర్మబహ్మ పరమైన "వేదాంత (పబోధముల ఆాత్పర్యము 
సంర్యగహముగా చెప్పబడినది. 'వేదార్థ సం్యగ్గహమున వేదములలోని 
ముఖ్యార్థ విశేషము సంశ్షేపముగ చెప్పబడినది. భగవగ్గీతలోని 
శ్లోకములకు వారు చేసీన వ్యాభ్యానమే గీ తాభాహ్యము. ఇవియీ 
గాక్క వేదాంత సారము వేదాంత దీపము శరణాగతిగద్య 
శ్రీరంగగద్య, శ్రీ వై కుంఠగద్య, నిత్య (గ్రంథము అను అరు 
రచనలును _ శ్రీమ్మదామానుజ విరచితముళై విలసిల్లుచున్న వి. 
"వేదాంత సారము, వేదాంత దీపము అనునవి _ శ్రీమ్మ దామానుజుల 
శ్రీ భాష్యమునకు సంక్షిప్త రూపములు, వేదాంత సారమున (పతి 
(పొమాణ్యమునందును సావింపబడిన వి?ష్టాద్యెత సిద్ధాంత సారాంశ 
మున్ను వేదాంత దీపమున వేద (పామాణ్య సహిత విశిషస్టాద్వెత నిద్ధాం 
తమ్ము దాని సారాంశమును విశదీకరించబడినవి. గడగ్గ్యతయమని శ సిద్ది 
గాంచిన శరణాగతి, శ్రీరంగ శ్రీ-వై కుంళ గద్నములు _ భి సంబంధ 
మెన సంశ్షేప _పార్థనారూప విశేష సంభరితములు,. నిత్సగంథమున 
శ్రీవై వ్లవుల కుర్దిష్టమైన (_పతిదిన భగవదారాధన్మక్రమము సంత్నేప 
ముగ వర్మింపబడినది. శ్రీమ్మదానూనుజుల (వధాన (గ్రంథములు 
మూడింటిలో గనుపట్టు యోగ విశేష వా ఖ్యానము లీ యారు రచన 
లలో గానరావు. 


ధ్యానమే మోమ్షోపాయమునకు ముఖ్యమైసదిగ త్తీమ 
(చౌమానుజులు నియమించిరి. అట్లు విధించుటచేత, పతంజలి యోగము 


లిజీ థీ రామానుః తీ ర్‌ తామది 


వంటి స్య ప్రదాయ నీధాంతముల పరిగణన, వారి దృష్టిలో "లేకపో లేదు. 
అయినను వారు న్నాస్తిక్యమునై కల్పింపబడిన ఉసచేశములను 
విమర్శనా రహీతముగ (ౌొనీన వారు కారు, ఈయంశమును దృస్టియం 
దుంచుకొనినపుడు, శ్రీ మ్మ దామానుజుల మోవ్లోపాయము శేనలము 

కర్మ జ్జ జాన భక్తి యోగములపై ఆధారపడియున న్వదని చెప్పిన వాలదు. 
. (పతేశాభిమాన విశేషము లేవో (గ్రహింపవలయును. 
ఇది మ తాధిక్యతయం దా కాలమువారి అభిరుచిని "దెలియజేయునట్టిది. 


ఒకవంక భారతీయ హిందున్లులు మానసిక _పశాంతతకై ఆనం 
దము నొసగు సులభ పద్దతుల నవలంబించుచుండ్క చాలమంది అమెరి 
కనులు యూరోపీయనులు పతంజలి యోగముపై ఆధారపడిన సంపి 
డాయ బదమగు యోగములోని ఒక పద్ధతిని _ హశ యోగమునో, 
'రాజయోగమునో, కుండలినీ యోగమునో _ అ త్యాతురతతో నభ్య 
సింపబూనుకొనుచున్నారు పాశ్చాత్య "జీశములకు యోగమును 
గూర్చి బోధించిన పండితులు వారి వారి జీవిత త్త జ్థాన మేదై నను 
"యోగము నొక (చ్రమశిక్షణగనే వచించిరి. వారు స్పష్టముగా చెప్పక 
పోయినను వారి యోగాభ్యాసము మానవ స్వభావ గతుల నూలిక 
విలువలకు సంబంధించి, మథ్యస్థమై నదిగ భావించిరి. అయినను సార్యప 
చాయ యోగ (గంథముల సె పై పరిశీలనము, [కమశిక్షణ లోతుగా 
నాటుకొని యున్న దను (పత్యేశాంశ దృ దృన్టి యే సంగతముగా ప్రకటిత 
మగుటను ఇల మన, 


లోతైన పరిశీలనమువలన _- యోగాభ్యాసము సాధకునిలో 
ఆత్మవిమర్శ చేసికొను నొక (పత్యేక పద్ధతిని గలిగించునని తెలియును. 
మొ _త్త్‌ము మాద _ యోగ మనునది వ్యక్త కలలో _ (సాధకులలో) 
(ప్రాధమిక దశనుండి చివర వరక్కు ఆభ్యాల్మిః శ్రమశిక్షణను ప పరిపూర్ణ 
ముగా ్థీరీకరించునట్టిది. ఒకవేళ సాధకుని (పాధమిక దశయం దిది 


(శ్రీ మడామానుజులు = యోగవిద్యా రవాన్యమ లొలొ 


(పళత్యే కముగ ఆలోచించి, సంభావించు పద్ధతిని గలిగింపనివో . దాని 
ఉ స్టైళ్యము "నిజ వేరదు. 


“యోగ శ్శిత్త నిరోధక? యోగము చిత్తవృత్తి నిరోధము) 
అని పతంజలి నిర్వచనము. _భమ _పమాదముల సాధారణ మాన 
సికానుభవములను నిరూ శ్రలించి పరవశింపజేయ. సట్టిదనియు, ఇందియా 
శ్రీతమై నట్టి విశేషమైన బుద్ది గల అనుభనమే యోగ మనియు. పతం 
జలి (యనచించినట్లు పాశ్చాత్య విద్వాంసు లభ్మి పాయపడిరి. ఈ 
'యోగను _. యము నియమ ఆసన, (పాణాయామ, (ప్రత్యాహార, 
ధారణ, ధ్యాసను సమాధు లను ఎనిమిది అంగములతో గూడియున్నం 
దున, దీనికి అష్టాంగ మది లోక (పనిద్ధి. 


సాంఖ్య త _త్వ్వీమును ఆధారముగా గొని పతంజలి, యోగమును 
త నము” (పతిపాదించెను. న్నాన్తీకమైన సాంఖ్యము "రండు 
ముఖ్య సూూత్రముల సంగీకరించుచున్న ఓ ది. అని -_ “ఆళ్ళ (జీవుడు); 
(తళ్ళతి అనునవి. ఆళ్ళ లసంఖ్యాళేములు, మూల్మప్రకృతియొక్క_ 
శుదచె వైతన్యము గలవి, (పళ్ళతి యన్న సస్తు. జడమైనది ; పరిణామశీల 
'మైనద్కి సృజనాత్మకమైనది; డబగత్తుమొక్క మారు చేర్పుల కాధీన 
మై నట్టిది. పతంజలి సాంఖ్యమున న్‌్‌ మె్టు వై త ఈశ్వరుని 
ఉనికినిగూర్చి రూఢి యొనర్ఫెను. ఈశ్వరుని ప్యాత ారతమ్యమును 
బట్టి స్వల్పమైనదని చెప్పుచు, ఈశ్వరుడు "వే రొక ఆత్మవంటివా డై నను 
(వళ్ళ్శతి వలలో చిక్కుకొని, స్వతంతుడని వక్కా_ణించెను. ఆయనకు 
దగత్సంబంధమెన అధికారము లేదు. (ప్రపంచమున నిర్యహింపబడు 
సంకల్ప వికల్పములతో ఆయన కెట్టి సంబంధము లేదు. ఆ పని యక 
తిది. ఆయన దానికి ముఖ్య _ గురువు ఈశ్వరో పాసనము సమాధి 
పొందుట కొక తోడ్చాటుమాతమేకాని ఆయనలో స్వాభావికమైన 
వదో శక్తి యున్నందున కాద. అంతేకంయెను “భగవంతుని ఉపాన్నిం 
చుటి అనునది _ ఆత్మవిచారమున కొళఠ ఆలంబనయని చెప్పవచ్చును 


తిర శ్రీ రొమానుఃి శీ ర్తి తొమది 


అని విశదీకరించెను. మొలత్తముమోద _ పతంజలియొక్క యోగ 
లక్ష్యము - ఆత్మ (పకృతినుండి విడివడి, కైవల్యము నోందుట 
(ఆ క్నానుభవమునకు "దెచు కొనుట) అని 'జెలియుచున్నది. 


ఫొంచెము లోతుగ విచారించిన, పతంజలి యోగో ్టేశ్యము 
మానవ భాధా నివ _త్తియే యని తెలియును. మొట్ట మొదట మానసీక్ర 
ఇాకీరకములగు తీకు తెన్నులను సమూలముగ మార్చివై చి శుదకు 
మనస్సున్సు శరీరమును నియమబద్ధ మొనర్చిన, పరిపూర్ణ ముగా సర్వో 
త్కష్ట్వమైన చైతన్యమును గలిగించుకశు అతని అభిలపి. తార్థము, 
ఆత్మ ఉనికిని సంభావించిన పతంజల్కి అది శరీరమునుండి పూ ర్తిగ 
“వేరై నదిగనే తలచెను. అంతే కాక, సాధారణ వైతన్యము (భాంతి 
కలుగ ఉయునట్టిదని, ఆధ్యాత్మిక భదత కది హానికరమని సరారత 
అతడు లోకమునకు కాలానుగుణ్యముగ అవకాశము ననుసరించ్చి 
(పాపంచికమైన వ్యక్తిగత వ్యవహారమునుండి, దూరముగగాని తటస్థ 
ముగగానస్సి ఉపసంహరించుకొనుటద్యా రాగాని జీవితమును గడుపుకొన 
వలయునను నీతి శాస్త్ర సంబంధవివయమును (వబోధిం చెను. అందు 
వలన అతని పద్ధతి, పరమఫురుషుని ఆవశ్యక్రతను గనుగొనియుండ లేదు 

పె వాస్తవమును దృష్టియం దుంచుకొనినపుడు, ఆ _స్తిక్య 
సంబంధమున పతంజలియోగను నభ్యసించుట్క, అను విషయము 
(పాథాన్యతను సంతరించుకొనును. 'శ్రీమ్మ దామానుజులును ఈ అభి 
(ప్రాయమునే కలిగి యుండిరి. నారు యోగమునే మోత్లోపాయముగ 
సమ్మతించి యుండిరి 


ల్ల పర్మ బహ శ్రము = ఆత్మ - సూల జగత్తు 


ఒ శ్‌ డేయెన పరబహ్మము ఒక పదార్థమైయుండి 'చేహాళ్మయం 
చారోవిలేమై యుండును. ఈ పర్యబప్మైప చార్థము, "దేహాత్ర సేయు 
విడదీయరానివై నను అవి (ప ల్యేకముగ వేం నవి. పర్యబహ్మము 


(శ్రీ చదామానుజులు - యోగబిద్యా రవాన్యము ఠి 


స్టూలకారణము, సూక్ష్మ కారణమును. (గ్రత్యేశమైన ఆత్మలు స్టూల 

జగత్తు పర్మబహ్మము యొక్క శరీరముగ నేర్చడుచున్నవి. అందువలన, 
వి "భ్‌ ప , 

న (బహ్మంశములుగ బేర్కొ నబడినవి. రహ సమును గూర్చి 

శ్రీ భాష్యమున ఈ విధమగ వివరింపబడిసది. 

“చేతనా చేతనమయమైన నర్వమును ఆయన శిరము. ఎవని న్వరూపము 
పరిపూర్ణ మంగళ (_ప్రదమై, కల్యాణ గుణముల కాకరమై, అపరిమితానందకరమో, 
ఎవడు నిఖిల హేయగుణ్యపత్యనీకుడో, ఎవడు తన నంకల్పముచేతనే నమ న్తమును 
నెజవేర్చున్సో ఎవడు తనపై ఆధారపడువా రందరికిని దయానము[దుదో, ఎవ డీ 
నమ న్త్వమున కతీతమైనవాడో =. ఆయన పరమపురుషుడని, పర(బహ్మమని _ 
(శుతులవలన మనకు తలియవచ్చుచున్నాడు.* 

-- (శ్రీలొవ్యము ;: 4. 4 - విలి,) 


పర్యబహ్మము ,శ్రీమన్నా రాయణుడని, అయన పత్ని (శ్రీదేవి యని; 
ఆయన సమస్త కల్యాణ గుణములను గలిగినవాడని సమస్త దోవ 
రహీతుడని, (పపంచమునందలి ఆత్మలకు (కృతికి శరీరిమె, కేషియై 
యున్నవా డని, లీలా విభూతి యను ఈ జగ దుత్పత్తి స్థితి సంహార 
ములు తన లీలగా గలవాడని, ఈ జగత్తునశే కాక్క తన నిత్య విభూతి 
కిని తానేషపభువై, అనంత, గరుడ, విష్వక్సేనాది (పముఖులచే నిరం 
తరము. నేవింపబడువాడై, పరిపూర్ణుడై, యళౌంతతతో విరాజ 
మానుడైై యుండునని ఆయన స్వరూపము ఊహోతీత్రమై, వ్య క్రీ కరింప 
రాన్నిదై నను, భక్తులను గాపాడి రశ్నించునట్టి పరమో ద్దేశ్యము గలిగి 
యుండువా డగుటచేత్య వారికి చేదమున తనంతట తానే వ్యక్తమగు 
చుండునని, (శ్రీమ్యదామానుజుల రచనలలో పర్యబహ్మ యొక్క 
లక్షణములు తరచుగా వినరింపబడుట కాననగును. గీ ఠాభాహ్యమున ఇ 


“నిఖిల జగ దుత్ప త్రి స్థితి లయము లెవని లీలా విశేషమో ఎవడు నమ స్త 
దోషములకు (_పత్యనీకడో, ఎవని న్వరూప న్వభావము కల్యాణైక _సదమో్మోఎవడు 


ర్‌రొ (శ్రీ రామానున తీరి క్రామది 


అనవధికాత్రిశయ జ్ఞాన బలై శ్వర్య వీర్య థి తేజణ్నిపభ్ళతి నమ స్త కల్యాణ గుణ 
గణ మహార్దపుడో ఆయన పర్యబహ్మాధిధానుడగు పరమ పురుషుడు,” 
ఎ (గీతావాత్యము : [6 _ 75, 


అని వరి ౦చియున్నా రు. 
ణ తె 


ఇట్టి పర్మబహ్మమునుండి, (పకృతినుండి వేరైన ఆత్త సలు (జీవులు) 
అసంఖ్యాకములు-వా _స్తవమెనవ్కి ఇాశ్వత మై నమిఅహమత్వములునై న 
ఈ అత్మలు, తమను తాము గు ర్హించు శ కిగలిగియుండు కేకాక, _పక 
న ః లి 
తిని పర్యబహ్మమును 'దెలిసిళొనగల శక్తియును. గలిగి యున్నట్టిది, 
ఆత్మ ఒక్కటే యనియు. స్వచ్భమైనదియు అనారోవీత జ్ఞానవై. తన్య 
మనియు, అట్టి ఆత్మకు అక్థానమువలన అహమత్వ మారోవీంపబడ 
ననియు అది మోశ్ష కాలమున తొలగిపోవుననియు అద్రై సతుల దృష్టి. 
(శ్రీమ్మదామానుజుల దృష్టిలో అహమత్వ మనునది ఆత సృసంబంధ 
(దారము జ్టైనము దాని ముఖ్య గుణము. ఆత్మ ఒక య్‌ల్యే రమైన 
టు పదార్థము. అందువలన అది ముక్రావస్థయందును ఉండునని 
చెప్పిరి. ఆత్మయొక్క ఉ ధేశ్యములను పరిపూర్జీ ముగా స్వాధీనపరచు 
కొని దానికై సంపూర్ణ ముగా లొంగియుండునట్రివియునై న ఆత్మలు 
భగవంతునకు శేపభూతములు. సర్వ శేపియైన ఆ భగవంతుని సేవ 
కొజకే సమ స్త వ స్తువులును వెలసియున్న ఏవి. అవి యన్నియు తమ 
రా అనే లీ నె తె 
ఉనికికె, వ్యవహారమున క్రై స్వరూప స్వభావముల కై పర్మబహ్మమ్ముపై 
ఆధారపడి యున్నవి. ఆత్మ _ పరమాత్మల సంబంధమునుగూర్చి శ్రీమ 
(చామానుజు లీ [కింది విధముగ విశదీకరించియున్నారు ;_ 
“ఆత్మ పరహాత్మచే నృజింపబడి; ఆయన దేహమై వెలసి* ఆయనకు శేష 
భూతమై యుండి, ఆయనపై ఆధారపడి, ఆయనచేతనే పరిపాలింపబడి, చివర 


కాయనచేతనే నంహరింపబడును, లి 
-- (శ్రీభావ్యుము : 2ి-లి_ శవ 


ళ్‌ మదా మాను పాట = తూగవిద్యా రవాన్యము చత 


అంతేకాక పర్మబహ్మము తన అభిమళానుసారముగనే ఆత్మలను 
బంధించి విముక్తి నొందించుచుండునని, ఆళ్ళ పర్మ్వబహాపాసకు డై: 
ఆయన దయను పొంది చతుర్విధ పురుపార్థనులగు ధర్మార్థకామ 
మోనశ్ష్లములందు పాల్లొనుచుండు ననియు చెప్పబడినది. అయినను పర 
(బ్రహ్మము చపలచిత్తుడు కాడటం ఆత్మను తమంతట తాము చేసీ 
కొనిన క ర్భానుగుణ్యముగనేే ఆయన వారిని సంసారమున బంధించుచు, 
ముక్తి నొందిచునట, శేష - శేషి సంబంధమున నొప్పారు 
ఆత్మలకు పర్మబహ్మమునకు గల సంబంధమును పరిపూర్ణముగా న! 
రించుచు శీ ఎమ్యుదామానుజులు _ “ఆత్మ స్వతంతముగ వ్యవహరించు 
నట్టిదా ? "లేక పరమాళ్శాయ _ల్హమెనట్టిదా?” అను తే "లేవనె త్తిరి, 
ఒక వేళ అత్శ పర్యబహ్మము పై పరిపూర్ణ ముగ ఆధారపడి యున్నచో, 
(శు త్యానుగుణ్యమైన విధి నిపేధముల కర్థము "లేకపోవునన్సి ఆయనను 
ఆత్మ కర్మకు పర్యబహ్మయే 'హేత్రువని (శుతులలో బోధించుచున్నట్లు 
వారు గమనించిరి. ముఖ్యముగ పర్మబహ్మము అత్మకు అంత ర్యామియై 
య౦డ్సి అనుమతించుచుండునని యిట్లు సాయించిరి $_ 


“అంతర్యామిళై వర్ధించు పర(బహ్మము = ఎంతవరకు ఆత్మ చేయు 
కార్యము నముచితమైనదని తలచునో, అంతవర కా కార్య (పయత్నమున దానికి 
సహకరించి అనుమతించుచుండును పర్యబహ్మముయొక్క అనుమతి లభింపని దే 
కార్యమును దుస్సాధ్యము. ఈ విధముగ (శుత్నిపతిపాదితమైన విధి నిషేధములు 
అర్థ రహితమై యొప్పుట లేదు. పరమ పురుషుని (పీతి నొందింపజేయుట కెవరు 
కృతనిశ్చయులై (పయత్నించుచుందురో, అట్టి వారి నునస్సులలో తనను పొందునట్టి 
పద్ధతులలో వారికి తీవ వ్యాఖాతములు కలిగించి ఆధఃపతిత మగు రీతిని గలుగ 
జేస్కి వారి మనస్సులలో _- ఆయా నీచకృత్యములయందే వారికి నంతోషమును 
గలుగజేయుచుండును,” 

ఎ ీ౨లాత్యుము * లై. తి . 40.0) 
12] 


తిథి ట్రీ రామానున కీర్త కొముది 


ఈ అంశమును సమస్టీ యాజమాన్యమున నొప్పు నొక నిధి 
కనువర్తించి చెప్పవచ్చును. ఒక డా నిధిని మూడవవానికి బదిలీ 
చేయనలయునని ఇచ్చగించుచుండినను, "వే రొకని అనుమతిని పొంద 
వలసియే యున్నది, అయినను, బదిలీ చేయు కార్య్యశమము మొదటి 
వాని సొంతమే యని 'తెలియుచున్నదిగదా | 


తి, ప9జ్ఞానమునకు మూలాధారము 


(శ్రీమ్యదామూజుల దృస్టియందు._ వేదాంత శాస్త్రుపరమైన 
నిన్ధారణల కన్నిటికిని "వేదమే ముఖ్యాధారము. ఈ "వేదము ెండు 
విధములని చెప్పబడినది, కొందరు "నేద బుషులు పరంపరానుగత పడద్గతి 
ననుసరించి ఒక శిష్యుని వ్యాగూపమున వినివించుచు వచ్చిన (_ళుతులు, 
పరమార్థ (పబోధకులగు కొందరు "జీశికులు, సమస్త పవ్మిత సాం్టప 
దాయ స్వరూప విశేషము నంతటిని అక్ష శాకృతీన అందించిన 
స్సృతులు "వేదములను (్రుతుల నర్గములో (శ్రీమ్మదామానుజులు 
"వేదాంతములగు ఉపనిపత్తులశే ఎక్కు_న _పాధాన్యత నిచ్చి; వాని 
పరనార్థమునే నొక్కి చెప్పిరి. స్మృతులగు ధగ్భశా్రు ఇతిహాస 
పురాణములలో భగవద్దీతకు, విష్ణువురాణమునకు గొప్పదై న పాము 
ఖ్యము నొసగిరి, (శ్రీభామ్యమునందు, గీ త భాప్యమునందు. వేదార్థ 
సం్యగహమునందును విమ్ణుపురాణమునే..ఉదాహరించిరి.) ఈ విధముగ 
(శుతుల, స్సుతుల యొక్క (పొమాణ్య మూ పదములు శెండింటి 
యందు తిరుగు లేనివిగ పేర్కొనబడినవి. (_ళుతులు అపౌరుపషేయము 
లన్శి ఇాళ్వతమైనవని (శీమ్మదానూనుజులు . వేదార్థ సం్రగహమున 
(పతిపాదించియున్నారు. అంతే కాకు _ళుత్యర్థమును వ్యాఖ్యానించు 
చున్నంతవరకు స్మృతి (పానూణికమైనదని వివరించుచు, 'వేదార్థ 
సంగమున ని ట్లానతిచ్చి యున్నారు కస 


(శ్రీ తదామానువిణు = యోగవబిద్యా రవాన్యము త్రి 


“వేదములు అనంతములై, దురవగాహమై యున్నందున, అన్ని యుగము 
లందున్సు నమ న్న లోకములకు నహాకరించునట్లు వేదార్థముల నందించుటక్షై;. పర 
(బ్రహ్మము మహాబుషుల నాక్టాపించియున్నాడు, పరమాత్మ అజ్జను శిరసా 
వహించ్చి మహాబుమలు ధర్మశాస్త్రములను, ఇతిహానములను, పురాణములను 
రచించియున్నారు.” (వేదార్డ నం/గవాము ; (తతి వుట. వితిశ) 
"వేదములకు స్మ భ్రతులకు కొన్ని సందర్భములలో అభ్మిపాయ సారూ 
ప్యత పొసగనిచో__ దానికి వానే ఇట్లు నాయించియన్నారు :_ 

“ఒకవేళ వేదమును స్క్రృతికి విభేవము కలగుచ్కో. దానిని పరిగణింప 
వలసిన యవనరము లేదు. ఎందుచేత ననగా, దానిని పూర్వమీమాంస నిర్దారించియే 
యన్నది” -(శీభొన్వము 4-0-1) 
(పూర్వ మోామాంస సంహితా ( చాహ్మణములలోని కర్మమార్షమును. 
ఉత్తర మామాంస అరణ్యక ఉపనిప తులలోని పిజ్జా సమా ర్యమును 
బోధించునన్సి భక్తి - ఉపాసనలు కర్శమార్షములోనివే యని తెలియ 
జేయబడినది) 


భాతిక రూపమును దాల్చిన జీవాత్మ అవిద్య చేత అంతులేని 
సంసార చ్మక్రమును బంధింపబడి యుండునస్సి (హ్మ్‌ విద్య వలననే 
మోక్షము నొందునన్సి "వేదము నూఢిగా జెప్పుచున్నట్లు, వేదాంత 
(్రంథములద్వారా షెలియుచున్న ది శ్రీమ్యదామానుజుల్నుబహ్మ 
విద్యకు సయు క్తికమైన మూలాధ్తారములగు మూడు _పమౌా 
ణములసు సమ్మతించి యున్నను, (పతకము అనుమా" నశబ్దములను 
మూడిటిలో కేవలము శబ్ద మొక్క 1) బహ్మజ్ఞానమునకు మూలా 
ఛారమని విశ్వనించిరి. పర్యబహ్మము ఇర్మదియాతీతుడు కావున, 
(శ్రశ్యతమగు నొక వ స్తువుగాని, నిదర్శ నకు (చమాణముగాని కాదు. 
కాని అద్రైతులు - పర్ణబహ్మము ఇతర యమాణములద్వారా 


తిల శ్రీ రొమానుత శోర్తి గ. 


'తెలియబడవలసీ యున్న దున వేదము (ట్రహ్మజ్ఞానిమునకు మూలా 
భారము కాదని నూచించుదురు. ఎందుచేత ననగా, ఇతర యమా 
ణములద్యారా నిర్థారింపబడ నట్టి నిశ్తే 'వేదార్థము కలదను నొక 
సిద్ధాంతము వారిచే సమ్మాతింపబడినది. కాసి మొట్టమొదబ ఇతర 
(చనూణము లేవి యను అభ్యంతరము "కేశెత్తునుం అది (పత్యత 
(చమాణము కాదు. (వత్యత్షము "రెండు విధములని ఇెప్పయిడీనది. 
ఇందియానయనముల పె అధారపడియున్న దొకటి, అపాధారణ 
మాననీక వక్మాగత (యోగము) శొడు. మొదటి విధమున తిరిగీ 
శం డంతన్తేదములు కలవు. ఈ (పత్యక్షజ్ఞాన మనునది బా హ్యేం 
(చియములవలనగాని. లేక్‌ _ మనస్సువలన గాని కలుగును. 


ళ్‌ పర(బ్రహ్మము పరిపూర్ణముగ నెజీగియుండి; నమస్త వ స్తువుంను 
నృష్టించి॥ కూడ దీయుటయందు నమర్థ మైనదో, అట్టి పర్యబహ్మాముచేత (పత్యేకముగ 
ఏర్పురుపబడిన పదార్థముయొక్క విజ్ఞా విశ్రానమును గలిగించుటలో = బా హ్యేందియములు 
పూరి రిగ అనమర్హమెైనవి, లట్టి ను అంతరిం్యదియమైన మనసే స్ట్రైనను 
కేశ త్తింపజాలదు- సేందుచేత ననా స అట్టి జ్ఞానము త్మీవమైన భోవమునుండీ 
అంకరించినదై న నన్ను వస్తువుల స్పష్టమైన భావమీను మా్యతమే కలిగీంచును, అది 
'కేవలము ఇదివరకు సంభావించిన వ సువులను తిరిగి తలపింపజేయట శప్ప 
మరేమి శాదు,. అందుచేత అదీ (ప్రామాణ్యము కాదు. ఎందుకనగా=ఎ అది ఇంత 
వరక్రు సంభోవింపబడీన వ సువులను గోక. తదితరములగుపానికి ప దర్రించు సాధ 
నము కానందున్క ఒకవేళ అది ఆవీధముగ వ _ర్తించు సాధనవైై నం అది డ్జొ్‌నము 
నకువ ర్రించు సాధనము కాక, (పమాదమున కుపకరించు సాధన మగును.” 
శ్రీ భామశ్రిము : .- €-త్ర 
అనుమూశ మనునది అనుభవ (బుద్ధ) జ్ఞ జ్లానముకై ఆధారపడి 
యున్నది. పర్యబ్రహ్మమును ఉఊవా వేయుటకు న కల్పించు గ చత 
(పహచము యొక్క రూపమును ఎవడును కనుగోదజోలడు. అందు 
వలన శబ్దము | వేదము), నూత మే _బవా స్టెజ్టునమునకు మూలాధారము= 


(శ్రీ మదొమానువల = యోగవిద్కా. రవాన్యము తితి 


'పై విశేషములను దృష్టియం దుంచుకొనినపుడు,. (శ్రీమ్యదా 
'మానుజులు యోగమునకనుమతించిన పరిధియెంతో ెలిసికొనవలయు 
నను కుతూహలము కలుగును. ఈయొగిక్ష దృష్టి అనునది శీవలము 
(పత్సష (శమాణము యొక్క ఒక విఫరు మ్మాతమే. అయినన్సు 
అది దిన్యజ్ఞానమునకు మూలాభా ముకాదు. ఆఊూగమును జ్ఞానమున 
కొక సాధన మనుటకంశు, ఒక విధమైన “స్థ ఖతి అని ఒక *భాననా 
(యశర్ష” అని ఇదివరకు గ్రహించిన దానిని మరింత యెక్కువగ 
(గ్రహించుట కొక పకశకరణమని వెప్ప నచ్చును, ఇశ్రీమ్మదా 
మానుజులు *“యౌొగిక జూనము దిన్యజ్ఞూనమున కొక మూళిమని 
గు ర్తింపకురికుట అనాధారణ విజేపు మేమియు కాదు. సం్యపదాయ 
సంపన్నమగు హైందన సంస్థలలో న్యాయ వేదాంత మొక్క కే 
యౌగిక జ్ఞానమ+ను (పమాశముగా గుర్తి ంచునట్టిది. వ్‌ 'దెట్టున్ననుు 
(శీమ్మగామానుజులు. యోగమును నిర్వచించిన పద్ధతి జూడగా _ 
యౌగిక జానము (శుమాణము కాదని నిరారించుటలో వారు అది 
చివ్యజ్ఞానమః నికు మూలాధారము కాదని నొక్కి వెప్పటయే కాక్రు 
అది యీ శౌాస్త్రుసంబంధమైన జ్ఞానము కాదని సూచింపదలచినట్లు 
"తెలియును. అుతకంయె, మాగిక జ్ఞానము సాధారణ దృష్టికి భిన్న 
మైన. కేనల మానసిక దృష్టియని ఒక వస్తువుమై గొప్పనై న వక్యాగత 
గలిగిన అంతఃకరణ | మానసిక, స్టోనముక్‌ తలచబడినది* 


(శీమ్మదామానుజులు యాౌగిక జూనము చేవలము అంతఃకరణ 
సంబంధ మైనదిగ శలచియున్నను, "లేకున్నను, వారు యోగమునకు 
చెప్పిన నిర్వచనము పతంజలి చెవిన యోగమును సమూలముగ 
'భేదించుచున్నది. అతడు ెండు వీధమ్నులైన సమాధినిస్థను గూర్చి 
ఇెప్పెను. ఒక్కొక్క విధమునం చెన్నెన్నో దశలు గలవు. సంప 
జూత సమాధియందు పదార్థమునకు ధారణ, ఛ్యానముల (గ్రహింప 
బడియున్న చై తన్యము కలదు. కాని నిర్వితర్మ సమాధియందు, 
జ్ఞాపకళ కి పోవును, అసం(పజ్ఞాత సమాధియందు చై తన్యము 


లిజీ గీ రామానుజ తీర్తి కౌముది 


అద,శ్నమె, మానసిక వ్యాపార సరణు లన్ని యు అడగింపబడును* 
లి ఖిటు తె డ్‌ 
ఇదివరకటి చిత్తవృత్సి సంస్కారము లేనియు కానరావు, శ్రీమ 
(టదామానుజులు “పెన నిర్వచించి చెప్పిన యోగము సం పక్షూత సమా 
మం న 


ధికి కొంత సంబంధించినదని తెలియుచున్నది. 


4. బఎహ్మజూన సఇభావము 
9ప క్త న స్వభా 

పూర్వకర్మ్శసంచితమైన అవిద్యను తొలగించుకొజకు, కేవలము 
(శుతులలోని పదములను 'దెలిసిఖాని, సత్యానుభవ బుద్ధిపరత వరిం 
చుట మ్మాత్రమే వాలదనియు ఏ ఎహైనము కర్మను నశింపటేని అవిద్యను 
తొలగించున్నో ఆ స్టానము ఉపాసనకు -_ ఛ్యానమునకు సమానమైన 
దనియు (శీమ్యదావనుజులు సంభ్రావించిరి. నిత్య, నై నెమిత్తి తిక మత 
కార్యకలాపము లన్నియ్యు (బ్రహ్మజ్ఞునోపాససను ఉత్పాదించు. సాఫ 
నములనియు సాయించిరి. 

“అవిద్య తొలగుటవల్ల నేము క్రి కలుగునని మనము సమ్మత్రించెదముగాక 1 
ఈ తొలగింపు కేవలము _బహ్మజ్ఞానము వలననే సాధ్య మగును. కాని, ఈ అవిద్య 
నంతము చేయు జ్ఞానన్వరూపమును గూర్చి వేదాంత (గంథములలో నేమి ఉద్దేశించి 
చెప్పిరో వివరింపవలసియున్నది. ఇది కేవలము వాక్యాద్వాక్యార్థడ్థానమేనా షో 

శ్రీఖామవ్యము : ₹- 0-1) 

అని (పశ్న వేసి, ఈ ,క్రిందివిధముగ సమాధథానమిచ్చిరి 1. 


“అందువలన్మ వాభ్యార్థ శజ్ఞానముకంటి వేరైన వేదాంత వాక్యములలో వఏధింప 
బడిన ధ్యానోపాననాది శబ్దవాచ్యమైన జాన విశేషమే జ్ఞానము,” 

-- (శ్రీభావ్యము * [- కీ. 04) 
అని స్వయముగ (శ్రీమ్మదామానుజుల్సు వేదము ఛ్యానమునే విధించు 
చున్నదని, (వల్యేకించి యోగముగ చెప్పబడిన సందర్భమున ఆ 


(శ్రీ చదొమానువిలు = యూగఎిద్కా రవాన్యమ తిలొ 


ఆ విశేషమే అర్థవంతమై యొప్వుచున్నదని, జ్ఞానస్వరాపమును నిస్ధా 
రించిరి. అంతేకాక _ 


“ఆత్మను కనుగొని, అతడు దానిని తెలిసికొనును.” 
న్‌ (బాందోగ్యోవనివత్తు ఈ. ౯_ ఖ్‌) 


“దానిని తెలిసికొన్సి అతడు ధ్యానము నభ్యసించుగాక,” 
మా (6ఎలచాదాంణ్యలో వనిమత్తు శీ. ఉం వి) 


అను వేదాంత పాక్యములును ఛ్యానమునే విధించి యున్నవి. అందు 
'నను వాక్యార్థ స్టానను పూ ర్వా కాంశ్షీ తమైనన్సు దానికి ఆండవ 
స్థానమే సర్ణ్మ యిళిపబడినది. 


ఛ్యాన మను పదమునకు శ్రీమ్మ దామానుజ నిర్వచనము 
ఇట్లున్నది స 

“ధ్యాన మనునచ్‌ = ధృవానున్మృతి. అడి త్రై లధారవలె అపిచ్చిన్నమైః 
నిరంతరము రొనసాగునట్టి నతి అంటే కాక్‌ ఆ స్మృతి వ దర్శన సమాకార 
మైనటిదియును ” - (ఆశభామ్యము ; [= £- £0) 


దీనివలన థ్యాన మనగా_* ఒక పదార్థము కనులముందు చక్కగ నోచ 
రించినట్లుగ, ఆ పదార్థమును మనస్సునందును శేం్యద్రీకరింపచేని, తీవ 
ముగా అవిచ్చిన్నముగాా స్పష్టముగా గోచరించునట్లు చేయుట"అని 
తెలియుచున్నది. శు పానున్ఫృతి అనునది నిజమైన న్టృతివలె గాక 
అనగా _ అపరోశ్ష వస్తుజ్ఞానమువ లె గాక, నిజమైన స్పృతి సిస్ధారించు 
సట్టి దానితో సమానముగా, యాగికజ్ఞాన సంబంధముతో మనము 
చర్మించు నట్టిదని 'సూచింహుడినది. శ్రీమ్మదామానుజులు (థువాను 
సృతివలన గలుగునటి ద_ వినిగూరి, ఉపయోగించియును *సనూని 
౪0 బ”లటె ఖఐ గె స 
చును పదము సంగతముగా సమర్థతను గలుగబేయుచుండుట లేడు* 
చానికి సాదృశ్యమి గవా రా సందర్భమున ళు 


తొ ఠీ అ ళీ ితొమదీ 


“అ న్మృతి = దర్శనరూపా (ప్రతిపాదితా! అని తిలియజేయబడినది ఆ 
దర్శన రూపముకూడ్య (పత్యక్షజ్ఞానమువంటిదని వివరింపబడినది. ” 


- (అీభావ్యము : ర్‌ం లీ టీ 


అని విశదీశరించిరి. అంచే కాక ఆ సుతి “భావనా (ప్రకర్ష్ణముమున 
దర్శన రూపమునగూడ కలుగునని తెలియజేసిరి ఈ వినరణమునుబట్టి, 
“భువానుస్ట్యృతి వలన కలుగునట్టి దృి - వాస్తనమైన దృష్టి కా 
దనియ్కు భానన్మాపకర్ష మను పదముచేత తెలియజేయబడిన దర్శన 
రూపమగు స్టతియే ధ్యాన మనియు తెలియుచున్నది. ముండకో 
పనిపత్తులోని ఒక పరిచ్భేదమునకు శ్రీమ్మదామానుశులు.. వేసీన 
వ్యాఖ్యానమలో, థ్యానమును యోగముతో సమాన మొనరి ్సి 
చెప్పట శానువీంచును. ముండకోపనిష దాక (మొ "కండు విథములై న 

నమునకు సంబంధి-చి య౦డును. అవి 1. అపరా"శ్ష జ్ఞానము 
ఓ పరోక్ష జ్ఞానము. ఈ రెండు విఫమానై న జ్ఞాసములును పరబహ్మ 
+మును గలిగియుండి, ఆయన నుద్దేశించి వెప్పనట్టి వే, వాని విశదీకరణ 
మిట్లున్నది :- 


“యోగజన్యమైనది అపరోత జ్ఞానము వేదళాస్త్రజన్యమైనది పరోక్ష జ్ఞానము. 
ఈ రెండింటిలో = ఆపరోక్ష క్ధానమే పర(బహ్మప్రాప్రి పికి ఉపాయభూతమైనది. వీ 
జ్ఞానము ఆగమ జన్యమో, దానీకి అది ఉపాయము. ఏజ్ఞానము బు.గ్వేద, 'దజుక్వేద్య 
థ్‌ శ్రగొస్తొది మూల (గంథములయందు వివరింపబడిన దో, అది పరోక్షజ్ఞానము, 
వేదములోనుండి ఉత్పన్నమైన ఈ జ్ఞానమే పరబహ్మ సాఇ్షాక్కారమునకు హేతు 
భూతము, ఎందుచేత ననగా _ వేదము, తత్సంబంధిత ఇతిహాన, పురాణ, ధర టత్రః 
మీమాంన మొదలగు (గంథములు కూడ్తి, (బహ్మజ్ఞానమునకు మూలకారణము, ఈ 
విధముగ దీనివలన అక్షర మధిగమ్య మగుచున్నదో అదే “పరత్వము” అని తెలియ 
నట్టి జ్ఞానము _ “ఉపాననము" అని పీలువబడును అది పర_బహ్మ సావషాత్కార 

రపమగు భ్‌కి క్రి రూపొపన్నమైన జ్ఞా జొనము.” 


అజ (శ్రీభొన్యుము : 1 - ల - లిలొ,) 


ీమదామానువులు = యోగఎిద్యా రవాన్యము క్ష 


ఇచ్చట “ఉపాననము' అనునది _ “న్యాసమునకు, స్ఫతికి సనూన 
మైనదిగా చెప్పబడినట్టిది “యోగముగా గు _ర్తింపబడియున్న ది 
శీమ్మచామానుజులు (బ్రహ్మజ్ఞాన సంబంధమగు మ రాక ముఖ్యమైన 


భేదము _ భ్రిరూపమైన ఉపాసనను 'పేర్కొనియున్నారు. 


ముకి నొందుటకు (_శుతులనుండి (బ్రహ్మజ్ఞానము నొంది” మనో 
నేత్ర తముముందు స సృష్టముగా ఏర్పాటు గావించుకొనున తవరకు ధ్యాన 
మొవర్చిసంతమ్మా క్‌ మున సరిపోదు. జీవుడు పర్మబహ్మముచేతనే ఎన్ను 
థొనబడ (అన్నుగహింపబడ) వలయునని తెలియచె ప్పబడినదిం ర 
లకు దృష్టాంతముగ కఠోపనిషత్తులో ఇట్లు చెప్ప బడినది; _ 


“బ్ర (ఆత్మ) (బ్రహ్మము; (ప్రవచనము) వేదాధ్యయనము వలనగాని" 
(మేధా, ధ్యానమువలనగాన్సి ( (శ్రతేన) గొప్పనైన వినికిడివలనగాని, పొందరా 
నట్టిద్మి ఆ పరమాత్మ ఎవరి నెన్నుకొనునో, ( అన్మగహించునో) అతడే ఆయనను 
పొందును, వానికే ఆయన తన రూపమును సువ్య క్ర మెనర్చును,” 

(కఠలోవనిమత్తు : 2 - విత్సి 
'శ్రీమ్మదామానుజులు “పవచనము)ను మననముగ “మేధా? అనుదానిని 
నిది ఛ్యాసనముగ వివరించిరి, _బహ్మము చింతన చేతగాని యోగము 
(ధ్యానము) చేతగాని పొందబడగలవాడు కాడని, ఎవడు పరమాత్మ 
చేత ఎన్ను కొనబడునో (అన్ముగహింపబడునో) అతడే. ఆయనను 
పొందునని పెన ఉదాహరింపబడిన ఉపనిష తూటి సారాంశము. 
చది ఎట్లున్నను, (శ్రీమ్మదామానుజులు, “మోశ్షము. కేవలము పర 
మోల్మ అన్ముగహమువలననే' అని ఉపనిపు త్ఫ్భూ క్తిని అన్వయించి 
చెప్పట లేదు, వార్కు పరమాత్మ తనకు (_వీయమైనవా డెవ్యతో, 
వానినే మోశ్ష మిచ్చుటక్రై ఎన్ను కొనుననియు, ఎవనికి పరమాత్మ 
యందు అనవధికాతిశయ పీతి గలదో, అతడే పరమాత్మకు _పియతమ 


"మెనవాడనియు, 'వేదార్థసర్యగహమున ! వివరించియున్నారు. అందు 


శ. వేదార్థ సర్యగహము : 114, పుట 178. 
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తలో (త్రీ లామానువి తి కొయుటి 


వలన్య యోగ మనునది పర్మ్యబహ్మమ'నెడ పరిణతి చెందిన భక్తిగా 
వ్య క్రీ కరింపబడున దై యుండవలయునని, చెప్పబడినది. అంతే శాక 
ఎవని భక్తి (పల్యేశమైనదై , అచంచల మైనదై, పరమ పురుషువి 
యౌగికోపాసనారూపమై, ఆయసకు అత్యంత (వీతికర మగునోో ఆ 
యోగి మ్మాతమే పరమాత్మునిచే (ఎన్నుకొనబడి) ముక్తి నొందింప 
జాతీ 

బడునని వివరింపబడినది. 

(శ్రీభామ్యమున శ్రీవ 

“బహ్మజ్ఞానముయొక్క- స్పష్టమైన రూపమును గలిగియుండి _ ఎవనీకీ 
న్కృతి మిక్కిలి (పియమైనదో, తద్ద్వారా షై న్మతి యొక నసు వగు పర(బహ్మము 
(పియమైనవా(డో, అతడుమా్యతమే పర మాత్మ బేతఎన్నుకొనబడునని ము కినొందింప 
బడునన్మి ఇంకను విన్‌రించి చెప్పబడినట్లు - అతని చేతనే పరనూత్మ పొందబడును. 
అట్టి రూపము గల (రువానున్మృతియ “ట్ర క్రి అనబడును, ఎందుచేత ననగా _ 
“భక్తి అను పదమును “ఉపానన'* అను పదమువలె నమానార్థమును గలిగియన్నటి.” 

చ్‌ 
_ (శ్రీఖావ్యము : [-8[- 1) 
వేదార్థ సం్యగహమున ;_ 

““భక్రియను నిరతిశయ (వ్రియావహమైనది. ఆనన్య (పయోజనమైనది. 
నకలేతరములందును ఉత్సాహము లేసట్టిది. ఈ భక్రిని పఫొందినవాడే పరమాత్మచేత 
స్వీకరింపబడును, అతడే ఆయననను పొందును.” 

శ్‌ (వేదార్డ నం(తవాము + వుట 'లీరా) 
గీ తాభాష్యమునందు ల 

(ప్రై న్మ్యృతి నంఠానము (నిరంతర ధ్యానమృు ధృవానుస్మృతి గలిగి, 
మిక్కిలి పీయమైనదో, ఏది పరమాత్మునిచే స్వీకరింపబడుటకు హేతుభూతమో - 
ఆదియే *ఉపానన' ఆని పీలువబడును.” 

- (గీతాభావ్యము * 7, ఉపోద్దా తము) 
అందువలన యాగిక థ్యానో ద్రేశ్యము భక్తిని ఉత్పాదింపజేయటయే 
అని 'లెలియుచున్నదిం (టైహ్మ్మోపాసన మైనట్రదెన (టవ్మాను 


(శ్రీచదామానలల = యోగఎిద్కా రవాన్యమ తింి 


గూర్చిన (భువానుస్మ్యృతి, (శ్రహ్మమును చక్కగా భావించు త్రయో 
జనమును గలిగియుండుకే కాక్క, ఆ భావము భ కిని నేకెల్తింప 
జేయును. ఆ భక్తి తిరిగి ధ్యానమున్కు అ ధ్యానము యాగిశ దృష్ట్రిస్కి 
ఆ దృష్టి గొప్పనై న భజక్షిని గలిగించును. ఈ విధముగ యోగమువలన 
కలుగున టి ట్టి దృష్టి నిజమైన దప్పి కాదనియు, కానక్యర లేదనియు ఆ 
దృ సి పరమో ్ఞేళ్యము. శేవలము భ కిని ఉలత్స్పాదింపజేయు 
టయే యనియు 'శ్రీమ్మదామానుజులు అభ్మిపాయపడినట్లు తెలియు 
చున్నదిం అంతే కాక్క యోగ మనునది _ ఒక్కసారి మ్మాత్రమే ఆచ 
రించు కార్యముకాదు, 'మోశ్షమనునది ఆ త్మానగాహనక్కు (హా 
మును తెలిసికొనుటకు కారణమైన యాగికజాన వళలితము గాదు, 
అంతకంశై అది భక్షి ఫతితమనియే వెప పస్పవలయును* యోగ మనునది 
(తతిదినము _ అనగా కస మరల మరల అభ్య నింప 
వలసినట్టిదని అభ్మిపాయపడిరి. అందులకు 'శ్రైమ్మదామానుజుల యీ 
(శ్రంది చాక్యములు (పోద్బ లక్‌ములు ;_ 

“ధ్యానము జీవిత [ప్రాధమిక వ్యవహారమున (పారంభింపబడినప్పటినుండి, 

మరణ పర్యంతము సిర్వహింపవలయునని వేదము (పకిటించుచున్నడి. ఖ్‌ 
- (శీలామ్యయు :4 _- [- €వ్ర) 
“వేదార్థము. తిరిగి తిరిగి ఆచరించు విద్యలచేతనే (జ్ఞాన కర్మల చేతనే) 
నజవేర్చబడును. ఎందుచేత ననగా, వేదోపదేశము = "ధ్యానము, ఉపాననము* అను 
పదములకు ఏ కార్థముగల “వేదన అను పదముద్వారా ఆలియజేయబడుచున్నది.” 
- (శ్రీలామ్యము 4 _ £- 4) 
“ధ్యానమే చి ననము. చిన్తనము నతి నంతతి రూపము. న్మృతిమ్మాత్రము 
గాదు ” - (శ్రీభొమ్యము : తీ_4- త్‌/) 
“వ జ్ఞానము ము క్రి సాధనమోో, అది వా క్యార్థజ్ఞానేతర మైనది, అది ధ్యానోపాన 
నాద్‌ ళబములిచే చెప్పబడినది. విశదతను వశ్య డతాపన్న స్కృతిరూప మై మెనది, 
నిరతిశయ ద్రిుమై మెనది. ఆహరహము అధ్యాసాఢ్యేయాశిశయమై ౩ ఆమరణాంతము 
అనువ ర్రషానమై నది.” న (శ్రీభామ్యము : తి. శీ- - వారి 


శ(ీలీ లీ రొమానువి కీర్తి కొమది 


'శ్రీమ్మ దామూ*నుజులు మోవ్లోపాయముగ యోగమును వ విధముగ 
అంగీకరించి నిర్వచించియ న్నను, యోగమునుగూర్చి వారు ఉదాహ 
రించునప్ప డు, పతంజలి (కమబద్ధ మొనర్చిన యోగమ్యు వారి మనస్సు 
నందు నిర్జస్టముగ నెలకొనియే యున్న. వారు ఇతరుల దృక్పథము 
లను ఖండించు సందర్శమున, తమ అభ్మిపాయములను శ్రీభాష్యమున 
విశదీకరించిర. అంతే కాక, వారు గవీలుని సాంఖ్యమునందు తమకు 
సమృతముకాని అంశములను ఖండించి యోగాంశములను పరిశీలింప 
బూనుకొనిరి. యోగమునుగూర్చి వారు _ 

* వేదాంతము యోగన్కృరిచెత బలపరుపబడుచున్నట్లు కనుపించవచ్చును. 
ఎందుచేతననగా, 1. యోగన్మ్యృతి భగవంతుని ఉనికిని సన్ముతించుచున్నది 2. 
వేదాంత (గ్రంథములు ఆంతిమమున మోక్షమునస యోగమే సాధనమని తెలియజేయి 
చున్నవి. 8. యోగన్మ్యృతిని (పకిటించుటక్రు యోగ్యతగలవ-డు' అను వాదనలు _ 
వానిని కండి విధముగా ఖ6డ్రి.చుకొనుచున్నవి, అవి_ మొట్టమొదిటిదే, (బహ్మము 
నుండి స్పృతం్యతమైన (ప్రధానము (పకృతి _ సాధారణ కారణమై యున్నందున, 
భగవంతుడు వానిచేత కార్య కారణమై నవాడుగ నమ్మ తింపబడియున్నాడని యోగము 
చిశ్వసించునున్నది. రెండవది _ యోగమును గలిగియుండు ధ్యానరీతి, ధ్యానవ సువు 
యొక్క పద్ధతి ననుసరించి నిర్ణ యింపబడున్సు. “ఆత్మ భగవంతుడు" అను ర0డు 
పదార్ధములలో ఏ ఆత్మకు (బ్రహ్మమునందు అ స్తిత్వము లేదు, (బహ్మము (పపంచ 
మునక్ష కారణభూతుడు కాక్రుండుటయే కాక, అయనయం డెట్టి కల్యాణ గుణములు 
లేవు. యోగము వైదిక లక్షణములు కలిగినది కాదు” అనునవి.” 

- (అతీభామ్యము : వొ. (-త్సి 
అంలే కాకు శ్రీమ్మ దామానుజులు వ హిరణ్యగర్భు డొక సాభారణ 
మగు ఆత్మరూపమైన వాడని అందునలన, అతని వేదాంత _గంథముల 
వ్యాఖ్యానములు విశ్వసింపదగినవి కావని భావించిరి. ఈ విధముగ 
వారు యోగ నిద్ధాంతేమును (పత్యత్షముగ విమర్శించిన తీరుతెన్నులు 
కాననగును. 

(శ్రీమ్మ దామానుజులు యోగ సిద్దాంతము వెప్పునట్టి పపంచ 
దృష్టినిగూడ తిరస్కరించిరి. ఈ నిద్ధాంలేము జీవ బహ్మలకు సంబంధము 


(శ్రీచుదా ?చూశుజులు = యౌగవిద్యా రవాన్యమ 01 


"లేదని భగవంతుడు ఈ సమ స్త్మపక్‌ లకి - సృష్టి స్థితి లయములతు కార 
౨8 6 
ణుడు కాడని అందువలన ఆయన పరమాత్ముడు కాడని చెప్ప 
చున్నందున, వారికి సమ్మతము "కాలేదు, అయినన్సు (శీమ్మదానూ 
నుజులు యోగసిద్ధాంతమును పరిపూర్ణముగ తిరస్కరించిరని చెప్పుటకు 
ఏలు లేదు. పొంచర్యాత సారస్యతము వై దికమైనందున, _పామాణిక 
'మనదని వా రిట్లు వ్యాక్కుచ్చిరి న 
“సాంఖ్యము యోగమ్మృు వేదములు, అరణ్యకములు ఒకదాని కొకటి భాగ 
ములై, ఒకే నత్యమును (పరమాత్మ తత్వమును) (పతిపాదించుచున్నందున, అవి 
యన్నియును కలిసి 'పాంచర్యాతము* అని పిలువబడుచున్నవి, సాంఖ్యము శీర్‌ 
తత్ర్యములను వివరించియన్న ది. యోగము మానసిక ఏక్యాగతక్ర నంబంధించిన 
కొన్ని సాధనములను (అభ్యానమలనం), యమ - నియమాదులను బోధించుచున్నది* 
ఆరణ్యకములు నమ నమెన ఉపమూలసూతములను, తమ అ సిత్వమును (బ్రహ్మము 
నందే కలిగియున్నవి. యోగమునం దనుభవించునచ్లే మానసిక ఏక్మాగత (బహ్మో 
పానన పకారత్వమన్సి వేదమునందు నిర్దేశింపబడిన నిత్య న్వైమిత్రికమైన కర్మలు 
(బహ్మాన్యుగహము నొందుటకు సాధనములు, శారీరక శాస్త్రములో _ యోగమును 
గూర్చి విమర్శ చేయునపుడు, భగవంతుడు ఉపకార కారణ మను స 
ఊర కే ఖండించును. అయినను, అది యోగమును తిరన్కరింపదు .... ఈ 
సిద్ధాంతము అన్నిటియందలి అత్యవనరాంళశములును స్వికరింపబడవలయను. జీనుని3 
సుగితుని బోధనలు కొట్టివేయబడినట్లు వీనిని పూర్తిగ తిరన్మరింపరాదు.” 
-ా (ీ శ్రీలాత్యుము + వి.£ _ 4లి) 
అందుచేత, 'శ్రీమ్మ దామానుజుల దృష్టిలో సాంఖ్యమునందును 
అరణ్యశములందును, సముచితమైవవిగా 'జెప్పబడిన శాస్ర భాగములు 
(పధానమైన సిహ్టాంతములునా పరిగణింపనలయును. అంతే శాక 
యోగమును గూర్చి ఉదాహరింపబడిన విశేపములును వారికి ముఖ్య 
'మెనవని గహించవలయును. తాము ఉనైశించిన మోమ్షోపాయమును 
గూర్చి "తెలియ జెప్పటకు 'శ్రీమ్మ దామానుజులు జ్‌ “యోగస్య చ్‌ 
(టైహ్మోపాసన (పకాశత్వమ్‌ి అను దానిని తిరిగి తిరిగి యయోగించిరి, 


40వ ళ్‌ రామాను శీ ర్తి కౌముది 


'శ్రీమ్మదామానుజుల చేత నిస్దేశింపబడిన “ధ్యాన నము వతంజలి ఇచెవ్పీన 
అష్టాంగము లలో ఏడవది. (ట్రహ్మజ్ఞానమును గూర్చి వివరించునప్పుడు 
శ్రీమ్మదామానుజులు _ “ధ్యానమే మూల పదముగ (గహిం 
చానిని = “స్ట వ్‌ ఉసాసన, భక్తి ? అను పదములకు అనువరి రించి య 
చించి 'ెప్పిరి. అంతే శాక అస్టాంగయోగమాలోని ఆరు దశలను 
న్యూత్రమే గైకొని పదపడి యగు ఛ్యానమును పరిపూర్ణ ముగ (కొత్త 
దృక్పథముతో నిర్వచించి ఎనిమిదవదగు సమాధిని వదలివై చిరి, 


వ 


డ్డ బ్రహ్మజ్ఞానము = ఆచార కర్మలు 


శ్రీమ్మదామూనుజులు అవిద్య (అజ్ఞాన) స్వభావమును గూర్చి 
"'తెలియజేయుచు, ధ్యానమునకు ుశ్యానుగుణ్యముగ విధింపబడిన 

ఆవార కర్శల ఆచరణకు గల సంబంధమును నిర్రైశింపబూనిరి, మోన్లము 
నందగోరువానికి భక్రిరూపాపన్న మైన యాలిక ధ్యానము న్మూత్రమే 
అభిలపణీయము 'గాదు. (ళుతి విధించిన వన్హ్యాశమ ధర్మానుగుణమైన 
నిత్వ నైమిత్తిక కర్మలనుగూడ ఆచరి౦ంచవలసియుండునని తెలియ జేయ 
బడినది. ఇవీ శీవలము వేదమునందు వివరించబడియున్నందున, 
"వేదము పరచు పురువ్వుని అజ్ఞురూపమై యున్నందున ఇవి తప్పనిసరిగా 
అచరింపవలయును* కాని, వాని నుమ ల గల ముఖ్యకారణ 


మే మసగ్గా, అట్టి కర్సము యొగిక ఛా్యాానమునకు పుస్టి నిచునది. 
/] శీ ర్ట 


“ముముకువునకు యజ్ఞ దాన తపః(పభ్ళతి వైదిక కర్మలు ఎప్పుడును 
త్యజింప దగినవి కావు. అవి ఆమరణాంతము ఆచరింపబడవలసినవి, ఎందుచేత 
ననగా _ యజ్ఞ దాన తపస్సాదిగా గల కర్మలు వర్ణాశ్రమ ధర్మములతో ముడిపడి 
యుండి? మననశీలుడై న మనీషిని పవిిత మొనరించును. మనన మనగా = పాన 
నము. ముముక్షువులై నవారు యావజ్జీవము ఉపానన చేయవలయును.... ఉపననా 
నిష్ప త్రివలన్క ఏరోధియైన (ప్రాీన ఠర్మ వినాళ మగును” 


ఎ (గీతాభాన్యూము + 46 _ల్సొ 


(శ్రీచదామానువులు _ యోగవిద్యా రవాన్యము 2 0లి 
శ్రీ భామ్యములలో జ్‌ 


“కర్మనంచితమె న అశ్ఞానముతొలగుటక కేవలము వేదార్థ వివేకజ్ఞానముగాని, 
నత్వము నెయుగగల బుద్ధిగాని నరిపోదు, ఏ జ్ఞానమునకు కర్మను నశింపదేసి 
తద్ద్వారా అజ్ఞానమును తొలగించునట్టి శక్తి గలద్కో అల్షానమునకు నరిబ్రైనవి ధ్యాన 
మును భక్రియను, యజ్ఞ యాగాది [క్రతువులేకాక, మతపరమైన నిత్య న్వైమిత్తిక 
కర్మ అన్నియు భక్తియతమై న (బహ్మజ్ఞానము నుళ్చాదించుటక్రు సొధనములు* 
(బహ్మమును చేరుకొనుటికు సాధనమై న జ్ఞానమును బడయుటక్కు జీవితమునందు 
వివిధ దళలలో విధింవబడిన కర్మలను, న్మకమముగ విచారించి విధి నిషేధములను 
దెలిసికాన్సి ఏ కర్మ ల త్యావళ్యకమో, ఏ కర్మలు సామాన్యములో వివేచించి ఆచ 
రించుట = (బహ్మజ్ఞానానావా ప్రికి హేతుభూత మగును.” 

-- ( శ్రీలాన్యము: £[- [- 4) 
జ్ఞానాభివృద్ధికై కర్మల నాచరించుచునే యుండవలయునని వేదములు 
ఆజ్ఞావించుచున్నవి. కాని, శ్రీమ్మణామానుజులు _ జ్ఞానమః ధ్యాన 
రూపమై యండి మరణ పర్య౦లేము (పతిదిన మభ్యాస 'మొనర్చ 
వలనియున్న౦దున, కర్మలును ఆ విధముగనే మరణము సంభవించునంత 
వరకు తప్పక అచరించుచు, ధ్యానమున కాధారమై నిలుపవలయునని 
సాయి. చిరి, 

“గమన సాధన భూతమైన అశ్వమునకు జీను కశ్ళిము మొదలై న బంధన 
పరికరము _లెట్లవనరమో మోక్షసాధనభూతుడై నవానికి ధ్యానము, నిత్యనైైమి త్తి 
కాడి కర్మపరికరముల సాహాయ్య మవసరమై యున్నది.” 

- (శ్రీభామవ్యము : (తీ-4- విర) 
అందువలన, కర్మాచరణ మనస్సును ధ్యానమునకు సమాయత్త 
మొనర్చునని తెలియుచున్నది. అంతే కాక్క (శుతులలోనుు ఈ విష 
యమే (పతిపాదింపబడినట్లు (శ్రీంది లోతి వాక్యము సాక్ష్య మిచ్చు 
చున్నది :- 

“వాహ్మణులు వేదాధ్యయనమువలన యజ్ఞములవలన దానములవలన 
తపస్సులవలన్క ఉపవానములవలన (బ్రహ్మమును తెలికొనబూనుదురు.” 

- (బ్రవాదారణ్యత ఉననివత్తు ; 4 _4 _ వివి) 


20జీ (త్రీ రామాను* తరి తొమది 


ఇందలి విశేషమును విఫులీకరించుచు శ్రీమ్మదానూనుజు లీ (కింది 
విధముగా సాయించిరి $- 


“వారు యజ్ఞాచరణ సాధన ద్వారా తెలిసికొనబూనుదురు' అనునది = యజ 
ములు జ్ఞానమును కలిగించు సాధనములని ఒకవేళ అవగాహన చేసికొనియన్నచో, 
చెప్పజడవలసినది. ఒకడు ఉత్తగా చెప్ప వచ్చును, ఏమని ? *అతడు కర్తితో చంపుట 
కళిలషించును”* అని. ఎందుచేత ననగా = క్తి చంవునట్టి సాధనముగా సమ్మతింప 
బడుబచేతు” జుం (శ్రీభావ్యను ; తి - 4 విరి 


దీనివలన, ఇచ్చట చెప్పబడిన జ్ఞానము, శేవలము కుతి స్కూ తముల 
భావమువలన కలిగినట్టిది కాదని, పెన వినరింపబడిన ధ్యాన సంబంధ 
మైనదని "తెలియుచున్నది. వారు దాని నింకను విస్తరించుచుు ఈ 
సందర్భమున _ జూనమును దానిని గూర్చి మన మేమి యవగాహాన 
చేసికొనవలసియున్నదో తిరిగి తిరిగి వివరింపబూని ;. 

“అది కేవలము (గంథిముల భావములను దెలిసికొను స్వభావము కాక్క దాని 
కంటెను ఇతరమై న “మానసిక శ్రి _పత్యేకముగ “ధ్యానము" లేక “ఉపాననము" 
అను పదములద్వారా తెలియజేయబడునట్టిది. _ ఆది న్మృతిన్వభావము గలది, 
(పత్యడమకన్న, ఏ మ్యాత్రము తక్కువ కానిదై న్య నహజ జ్ఞానమువలన నంభబించు 
నట్టిది.. అపరిమిత (పీతి గలది అది (వతి దినమ్ము ఏడరెగగండ అభ్యాస 
మొనర్పబడి, మరింత నంపూర్ణ మై, మరణ పర్యంతము చక్కగా కొనసాగింపబడి, 
చివరకు మోక్షము నొందించును.” __ (శ్రీఖావ్యము :త8 _ 4 - వి6) 
అని విశదీకరించిరి. ఈ విధమైన జ్ఞానము పరమపురుషుని దయవలననే 
ఉదయించుననియు (పతిదినము నిత్యనైమిత్తికమైన క ర్మాచరణచేత 
అయన సంతో మీంచినప్పుడే ఆయన కరుణ కలుగుననియు తెలియు 
చున్నది 

“*భ కునిచేత పతిదిన మాచరింపబడు యజ ము ఆరాధనాది వివిధ కర్మల 


చేత నంతోషించి, సమాధానపడినవాడగు వురుటో శ్రమని అను[గహము ద్వారా 
వాని మనన్సునందు అట్టి ధ్యానము ఉద్భవింపబడుచున్నది.” 


ఎ (శ్రీవొవ్యము :తి- 4 = తిథి) 


్రీమ(దామానువల = తూగలీద్కో లిపాన్యమ్‌ శ్‌రిటీ 


'శ్రీమ్మదామొనుజుల దృష్టిలో (తీ సంబంధ మనునది 
వాస్తవమైనది. ఒక్కొక్క అత్మ (జీవుడు) తా నాచగించిన కర్శాను 
గుణ్యముగ (పాళృత "బీహామున బంధింపబడునని (పకృతియందు 
బంధించు అవిద్య అనునది శేవలము 'ెలివితక్కువతనము కాదనియు; 
అది కర్మరూ పమైనదియు అత్మయొక్క స్వాభావిక గుణమైన జ్థానము 
పూర్వకర్మ చేత గప్పబడియ ండుననియు, ఆ కర్మ అత్మ్మ్యగహణశ క్తిని 
పరిమిత మొనర్చు సనియు, తత్భలితమున ఆర్మ (ొక్కక "చేహమున 
(పవేశించినప ఎడు తనది కానిదైన 'బేహము తనదని _పమాదపడి 
ఈ 'చేహముయొక్క_ కోరికలను తృ్తినొందించుట కై, ఆ యా పనులు 
చవేయుచురికుననియు, అట్టి శారీరక _పేరణ గలిగిన పనులు ఆత్మకు 
(పకృతిబంధమును స్థిరపరచు ననియు, వారు స్పష్టకరించిరి. అంతేకాదు = 
'వేదార్థసం్యగహమున జ 

“ఇదే నర్వళాస్త్రముల (పథాన సారము. [పత్యేకమై న ఆత్మలు (జీవులు) 
సంషేపముకాన్మి అపరిమితమై న్య పరిపూర్ణశ్ఞానము కలవి, _ కాని అవి కర్మ 
రూపమె మైన అజ్ఞానముచేత ఆవరింపబడి యంయను అందువలన్క అవి కర్మయు క్ర 
మైన జ్ఞాన స్పోక్నేపమునట్టు లోన్టై యుండి, (బహ్మానుండి గడ్డిపరకవరటు. పెక్కు 
రకముల తరగతుల దేహములలో (పవేశించును, వాని నావరించుకొనియుండు వివిధ 
దేహములనుబట్టి; అప్పుడు వాని జ్ఞాన్టశేబి (పా్రి)కి పరిమితమై యుండును. 
అందుచేత, ఈ ఆత్మలు, వివిధములై న తమ శరిరములల్తో తమను తాము 
గుర్తించుటకు దీసికొనిపోబడి, ఆ గుర్రింపువలన అనుసరించి వచ్చు పనులను 
చేయును కనుక అవీ నంసార తరంగమున ప్రవేశించును.” 

మ! నం(/తవాము : వుట ఖితి7.) 
శ్లీవలము వేద (గంథముల (గహించుటవలన కలిగీన జ్ఞానమే సంసార 
బంధనును తొలగించుటకు సమర్థను శాదు. పెన ఉదాహరించి 
నట్టుగ కర్శ్మ న్యూతమే ఆత్మను బంధించుట లేదు, అందులకు శరవు 


14] 


శే (ీడొ (తీ రామాను తరి కౌముది 


పురుషుని సంకల్పమే కారణమని అత్మ నిర్వర్తించు కర్మలు వురుహీత్త 
మునికి తృ _వ్రీ కలిగించినచో, _పతిఫల మిచు స్పే నని, అసంతృప్తి కలిగించి 
నచో శిశ్నించునని తెలియ చున్నది. దీనిని శ్రీమ్ముదామానుజులు. శ్రీ 
భాహ్యమున నిట్లు సొయించిరి 1. 


“వేదము ఏవి మంచి కర్మలో, ఏవి దుష్కర్మలో ఎజుక పరచ్చి తద్ద్వారా 
ఏవి పరమ పురుషుని నంతృ ప్రి నొందించునోో ఏవి అనంతృ పి నాండించునో 
తతృలితముగ కలుగునట్టి తృప్తియో, బాధయో - భగవంతుని దయా దాక్షిణ్యము 
లపెగాన్మి కోప తాపములపై గాని ఆధారిపడియుండునని వివరించును. ” 


-- (శ్రీ భావ్యములి _ వ. తఈ7) 


“నర్వజ్ఞుడు;. నర్వళ_క్రిమంతుడు, అపార కరుణా నమ్ముదుడునై న భగవం 
తుడు _ య 9 దాన పూజాఏికములచేత్య ధర శ్రినిష్టగల ధ్యానముచేత్య ఈ రోళము 
సందు పరలోకమున్తందును వివిథ రీతులుగ సుఖానుభవములన్వు తన నిత్యవిభూతిని 
పొందునట్టి మోక్షమును దయచేయు. స్థితిని (శక్తిని, గలిగి యన్నాడు, కాన, 
సూక్మబుద్ధహీనమై నది; కణభంగురమై నైన కర్మము భవిష్యత్కాలముతో 
'మాడిపడియున్న ఫలితమును గలిగించబలో ఆనమానమై నది,” 

-- ( శ్రీభలామ్యము *లతి-వొ_ త్‌) 
భగవంతుడు తన దయా దాశ్చీణ్యములద్వా రా నంసార బంధనము 
నిర్ణ య.ం0చియున్నాడు. ఆత్మకు వ్‌ కర్మ స్వాభావికమై నదో, వ్‌ కర్శ 
చేయుటకు ఆత్మకు శక్తి గలదో, అట్టి పరిస్థితినే భగవంతుడు నిస్ధా 
రించియున్నాడు. ఆయన, ఏ విధమైన కర్మ వేయవ లెన్నో ఏ విధమైనది 
చేయరాదో వినరముగా వివ్పీ చెప్పి, సత్కర్మ సత్ఫల మివ్వగలదనియు 
వివరించియున్నాడు. అంతేకాక, తనను సంతోమ పెట్టుట శైవ డును 
ఖుడ్లై యుండునో, వానికి సహాయ మొనర్చుట 'కనువుగా _ తనకు 
. తాస్ట్ర) వానికే అంతర్యామిమై య౦డును. ఆయన తన ఆజ్ఞోలంఘన 
నుపేశ్షీింపజాలడు. కాని ఆయన ఆత్మకు శ్షేమసు ను గలుగజేయుట 


కొజళే ఆయా వద్ధతిలో శిశ్నించును. ఈ విశేషమును [పతిపా 


(శ్రీతమ్యదొమానినల  తాగలిద్కా లహాన్యము 07 


చించుచు. శ్రీమ్మ దామొను జులు శ్రీభామ్యమున నిట్లు వివరించి 
యున్నారు £- 

“భగవంశుడై న పరమవురుషుడు = తన మాహాత్మ్యమున కనుగుణముగ 
శీలలప బూనుగౌనియుండి, కొన్ని కర్మలు మంచివనియు, కొన్ని కర్మలు చెడు 
వనియు నిర్ణయించి ఆత్మలకు శరీరములను, కం్యదియములన్సు వాని నియమన 
శక్తి నిచ్చును. ఆయన అ అత్మలలో అంతరాత్మగ (వవేశించియండి; అను 
మంటలించి, నియమన మొనరించుచుండును, ఎప్పు డీ ఆత్మలు తమ వాంఛిను 
గుణ్యముగ మంచి ( వుణ్యమై న) లేక చెడు (పాపమై నృ పను లౌనర్బునో, అప్పుడు 
భగవంతుచు, ఎవడు తమ ఆక్ఞానువర్రియె నత్కర్మ లొనరించుచున్నాడో 
గురించి, అతడు చతుర్విధ పురషార్థములగు ధర్మార్గ కామమోషమ.లందు. అలి 
వృద్ధి జెందునట్లు, జేస్కి దీనికి వ్యతిరేకముగ తన అజ్ఞ నతిి[మించు. నిత. నీక 
విపరీతమగు (వ్యతిరి క్రమగు) ఫలితమును గలిగించును.” 

-- (థ్రీ భావ్యము: లి. 2-త్సి 
కర్మలు మనస్సును పవిత 'మొనర్నునవియై యండి ఫలాపేక్ష రహో 
తముగ ఆచరింపబడవలయ నని అద్ర్యైనులు వెప్పియున్నారు, శ్రీమ 
(దామానుజులు దీనితో వకీభనించిరి. 'వేదరిహితమైస నిత్య నైమిత్తిక 
శర్శలు ఫలా పేశ్షదృష్టితో (ధన కనక న స్తువాహనములు, స్వర్షసాఖ్య 
ములు మున్నగునవి కావలయ నను దృస్టితో ) ఆచరించిన, పతిఫల 
చుందింపబడుమ కాని దాని కొసగబవు _పతిఫల మెట్లో అటులనే 
శిక్ష్రయును శూధ్యత వహించును. భగవంతు జాజ్ఞావీంచినది ఆచరించ 
కుంకుట ఆయనకు కోపమును తెప్పించునుు. ఐనను, ఫలాపేశతో 
వేయబడిన పుణ్య పాపకర్మలు "50డును బాధ్యత వహిందును. అయ 
నను, మొదటిదగు పుణ్యము సంతోపదాయక మగుచుండ, రండవ 
దైన వాపము బాధాకర మగుచున్నదిం అందువలన, మో శ్రూర్థియైన 
వాడు _ పరిమిత ఫలితము నాశింపక, విధ్యుక్త కర్మలను తప్పక ఆభ 
రించవలయునని "తెలియుచున్నది, ఈ అంశమును. నిగ్ధారించుచు శ్రీమ 
(చామోనుజు లీ విథముగ్‌ విశదీకరించియున్నారు $. 


శీలి లీ రామానుి శీర్తి తొముది 


“పుణ్య వాప కర్మ లన్నియు జ్ఞానమునకు విరోధులు, మీదు మిక్కిలి అవాంఛ 
నీయ ఫలితమును నమానముగ రేశె _త్రింపజేయనట్టివి. అవి రెండును దుష్టకర్మ 
అనియే అనవచ్చును. అందువలన, జ్ఞానా భివృద్ధికిగాను దుష్టకర్ములనుండి తస్పించు 
రొనవలసియున్నది. నత్వర ఫలితములపై దృష్టి మళ్ళింపక, భగవద్శ క్రియతమై న 
కర్మల నాచరించుబ ద్వారా ఇది నెజవేరును” 


-- (అీలావ్యము : [- £[- 
దీనివలన, విధ్యు క్త కర్మలు కేవలము పరమాత్ముని తృ్లి నొందించు 
కోరికతో మ్మాతమే ఆరాధనా రూపమున ఆచరింపవలయుసని విదిత 
మగుచున్నది. "వే రొకచోట = 

“శాశ్వత కర్మ_పవాహరూపమై న అజ్ఞానమునుండి (పకృతిబంధ మేర్చడుట 
వలన ఆది మనము అభివృద్ధి చెందించుకొను (పరిపోషించుకొను) జ్ఞానముద్వారా 
మూ_తమే నశింపజేయబడుమ, అట్టి జ్ఞానము _ వర్దాశమ ధర్మయుతమై న మానవుని 
నిత్య నైమిత్రికమైన కరా శ్రచరణమువలననే పొందవలసినట్టిది, అట్టి కర్మాచరక్శా 
పరమాత్మ న్వభావమును నిరంతరము తలపింపజేయటఓద్వారా పవ్నితీకరించ్చి 
“పరమాత్మ అన్ముగహమును పొందు (పవృత్తిని కలిగించును. కేవల కర్మలు _ 
పరిమితమై న, ఆశాళ్వతమై న ఫలితములను మాత్రమే ఉర్పాదించును. అటుం కాక్క 
నత్వర ఫలితము నుద్దేశించనివ్కి పరమవురుషని తృప్రి నొందించుట కద్ధేశించిన 
కర్మలు, భక్తియకమెన ధ్యానన్వభావముల జ్ఞానమును గలిగించి, ళద్ద్వారా _ 
అపరిమితమై నది, శాళ్యతమై నదియునైన నర్వాంతర్యామి ఖై (బహ్మముయొక్క- 
నహజ జ్ఞానమును గలిగించును " 

-- (తీలొవ్యము : £ మకీ శ) 

శ్రీమ్మదామానుజులు ఛ్యానమునకు ఆచార కర్మలకుగల ఈ 
సంబంధదృ్టివి, వాక్య కారుల 'వేదముయొక్కూ ఉదాహరణద్యా రా బల 
పరచి. రివాక్య కారులు (ధువానుస్మృతిఅనునది వి వేకము-అపరిళ్ళుభ 
ఆహారమును మానివేయుటవలన విమోకము - కోరికలకు దూరముగ 


నుంగుటనలన అభ్యాసము = తిరిగి తిరిగి ఆచరించుటవలన శ్రీయ వ 


యజ యాగాది (శ్రీయలవలన కల్యాణములు న కల్యాణ గుణముల 
ళ్తా 


(కీమ(దామానువిలు = తూగబిద్కా రవాన్యము 08 


వలన అనవసాదము _ నిర్వివారముగ _నుండుటవలస్య అనుద్ధర్ష ము _ 
విజయానందను నొందకుండుటవలన కలుగునని ఇెప్పిరి. ఈశోపనిషత్తు 
సందు _ 

“ఎవడు విద్యను, అవిద్యను _ రెండింటిని తెలిసికొనునో, అతడు అవిద్య 
చేత మృత్యువును దాబే, విద్యచేత అమృతమును (ఆమరత్వమునుు పొందును.” 

- (ఈలొవాళ్యోవనివత్తు * [ 0) 
అని వివరింపబడినది. ఇట శ్రీమ్మదామానుజులు జ్ఞానము. (విద్య) 
అనగా _ ఛ్యానమన్సి స్టానము "లేకుండుటను (అవిద్య) వ! కర్మ 
లని శ్రీభామ్యమున వ్యాఖ్యానించిరి. 

శ్రీమ్మదామానుజుల మోత్షోపాయము వారి సిదాంతము ననుస 
రించి వాస్తవిక దృన్టివె నిర్ధారింపబడినట్టిది. ఇది వై రాగ్యమైన 
(పపంచ పరి త్యాగపద్ధతి కాదు. (పాళృ్ళతజగత్తు నిజమైనది. (బహ్మము 
నకు శరీరభూతమైనది (ప్రత్యేక ఆత్మల ముక్రి సాధనముగ _బహ్మము 
ఈ జడ జగత్తును సృజించియున్నాడు, తనను ధ్యానించి పూజించు 
నట్లుగ కర్మాచరణవై ఆత్మకు శక్తి నొసంగియున్నాడు. పత్యేక 
ముగ ఈ పూజాది సంనేవనము, సేవక _ స్వామి సంబంధమును అవగా 
"శేష _ శేషి సంబంధమున నొప్పారునట్టిది. ఆత్మలు జగత్మర్మలను 
త్యజించుట _ భగవంతు డిష్టపడడు. (పౌక్ళ్‌త వస్తు సంబంధమును 
త్యజించుటయే ఆయన కిష్టపడునదిి ఛ్యాన మనునది పరమపురుషుని 
కారుణ్యముచేతనే మనస్సున ఉదయించుచున్నదని (శ్రీమ్మ దామానుజు 
లానతిచ్చిన (శీస్తూక్తి _ తిరుగు లేనిది. 


5. దైవ భక్రి - ధార్మిక జీవనము 


(ఛీమ్మ్యదామానుజుల మోవమ్ష్రోపాయము _ జ్ఞును కర్త 1 ధ్యాన 
ముల సమ్మేళనము, అనగా _ వేదమునుండి పొందిన సహదిమైన 


జ్జాన స్వరూపమును, ఫలాపేక్ష రహితమైన విధ్యుక్త క్ణుల ఆచరణ 


[ల గీ రామానుజ తీర్డికోముదీ 


మును, (్రుహ్మమును గూర్చీన (థువానుస్మ్యృతీ గలిగి ఆయనసయెడె 
నిరంతరము న్య _క్తము చేయునట్టి మహత్తర భక్తీ యుతమైన ధ్యాన 
మును గలిగినట్టిది. వారు భగవ్షతలోని, వివిధ యోగములందు వర్ణింప 
బడిన వే కాక, ఉపనిషత్తు లలో ఆజ్ఞావింపబడిన (విద్యలనివారు పేర్కొ 
నిన) ఛ్యానములనుగూర్చి చక్కగ విపులీకరించియున్నారు. వేదార్థ 
సం్యగపహాములోని ఈ కింది పరిచ్ళేదము - గీతాభాప్యు, గ్రీభావ్‌ 
ముల నుండి _గహింపబడు వినరణములను దారి చూపునదై, ఈ 
ఉపాయమునుగూర్చి తెలిసికొనుటకు కొంత తోడ్పడగలదు. 


“పరబహ్మభూతుడగు పురుషోత్తముడు _ ధ్యానరూపమె నట్టీడియు, ఇతర 
వ సువును గోర నట్టినది యు, అవిచ్చిన్నమై. నట్టిదియు, అధికతమ (ప్రయతమైనదియ, 
మిక్కిలి నృష్టమై న జ్ఞొన స్టాముకి చేరినట్టినదియు, నిరతిశయ పుఖ్యసంచయమువలన 
అశేష జన్మోపార్డిత పాపరాళీని క్షీణింపజేయునట్రిదియ్ము ఎరమవురుషుని చరణార 
విందముల శరణాగతివలన జనితమై నదియ శమ దమ తప్‌ శ్మౌాచ వృమంర్జవ 
భయాభయ స్థాన వివేక దయా హింసాధ్యాత్మాగుణో పేతమై నదియు వర్ణ్యాశమోచిత 
,పరమ వురుషారాధనవే నిత్య నైమిత్తిక కర్మోపానన గలిగి సిప్‌ ష్‌ద్ధ పలీహార్‌ నిష్ట 
“గలదియ, పరమపురుష చరణార విదయుగళమున తనను ఠాను నేమర్చింపదేయ 
నట్టిదియ, నిరంతర సుతి, న్మృతి, నమన్కృరి॥ వందన, యతన, కీర్తన గుణ 
శ్రవణ వచన, ధ్యోూన అర్చన, (పణామములచేత పరమపురషుని పరమ శారుణ్యము 
గలిగించునట్టిదియనై న భిచేతనే పొందదగినవాడు.” 
వ (వేదాల్డ్‌ నం(/గవామా : [260 వుటం) 


ఇట పరమా పురుషుని చరణోరవిండనముల స్మాశయించవలసిన ఆవశ ఫ్ట్‌ల్‌ 
నొక్కి వెప్పబడినది (శీమ్మదామానుజులు _- అలతర్యామిమైన పర 
టుహ్మము యొక్క సపోకారమునలశనే మోక్షము సాధ్య మగుసని, 
మరల మరల ఎన్నోో విధముల ఉదాహరిరచియున్నా రనుటకు ఇ దోక 
- నిదర్శశముం షన భక్తి _. మరియ్కు కర్శరూపమైన థ్యానముూ 
ఆశాధన్తా రోపమున ఆచరించవలయునని తెలియుచున్నది. (శీమ 


4డోమూానుజులు తవు పరమ గురువులగు భగవ ద్యోమునాచార్యులు 


గ్రోమదామానువులు  యోగఎిద్యా రవాన్యములు కలీ 0 


గూడ పరమపఫురుషుకు శేవలము అత్యంత భక్తి యోగముచేతనే 
పొందబడవలసీన వాడు” అని చెప్పినట్లు ఉదాహరించిరి “థన మోగ న 
భకియోగములవలన పవిత్ర 'మొసరింపబడిన అంతఃకరణము కలవారి 
చేతనే ఆయన పొందదగిన వాడు అని వారు తెలియజెప్పిరి, 


పరభ క్రినిగూర్చి వర్జించి 'ెప్పిన విమ్మట శ్రీమ్మ దామానుజులు _ 
అట్టి భక్తి, "వేదములనుండి పొందిన జ్ఞానమూలమగు కర్మాచరణ 
ద్వారా అనుసరించుచు వచ్చు భక్తియోగమునుండి ఉదయించునని 
ఉనాటించిరి. మోమ్ల్షోపాయమునుగూర్చి గీ తాభామ్యమున ఈ కింది 
విధముగ విశవీశరింపబడినది 1. 

“పీతి ఏరపొత న్మృత్యభ్యానము క్లిష్టతర మైనప్పుడు; అత్మ (ప్రయోజన 
ముపై స్ట ఆత్షరము మొక్క నిజమై న స్వభావమునందిలి తలంపుచేత, ఆ ఆత్మయె ర్క 
ఆపరోడ్య డ్జానము (శేయన్యరము, ఎప్పుడు అత్మయొక్క అపరోడ్య న్ధానముకూడ 
సాధింపబడదో, అప్పుడు దాని పపాయభూతమగు ధ్యానము (శేయన్క్మరము, ఆ 
ధ్యానము వలనగూడ అది సాధ్రింపబడనిచో ఆ ధ్యాన సాధనమగు ఫలత్యాగమువలన 
అనుష్టింపబడు కర్మ _ (శేష్టమైనది, ఫలా పేకరహితమైన కర్మాచరజమువలన మనస్సు 
నక్తు కాంతి కలుగును, ఎప్పుడు మనస్సు పళాంత మగున్తో అప్పుడు అత్మధ్యానము 
సాధింపబడును, ఆ ధ్యాగమువలన్క అపరోత్ష దృష్టియు; ఆ అపరోత్య దృష్టివలన 
పరభక్రియు సాధింపబడును. భక్రియోగా భ్యానమునందు అళ క్వలె నవారికి ఆత్మనిష్ట 
(శేయన్కర మై నది. ఆత్మనిస్టులె అశాంతులయినవారికి అత్మ జ్ఞానయళమై నది, 
ఫలా పేక్షరహితమై నట్టిది.” -- (గీతాభావ్యము ; (వి - /తి) 
ఇందలి _కమనును ఇట్లు సేర్కొ నవచ్చును. కే కర్ణ యోగము (కర్మ 
నిష్ట) 2. ప్రశాంతమైన మనను కి, ధ్యానయోగము (అత్మధ్యానము 
డ్తీ అళ్భ దర్శనము (ఆత్మపరో క్ష్యజ్ఞానము) ఫి పరభక్తి 6 భక్తి 

శ్రీమ్మదామానుజులు భక్తి యోగమను. పదమును ఒకచోట 
పరమపురుషుని భ క్తిరూపాన్నమైన ధ్యానమునుగూర్చి; మరొకచోట 


ఓవ శ్రీ రోమానుఃి తోర్తి కోమదీ 


ఆత్మదర్శనధ్యా నమున కేగాక పరమ్మశేస్టుడెన భగవంతుని ధ్యాన 
మునుగూర్తిియు ఉపయోగించియున్నా లే. 
గీతాభామ్యమున జ 
“మద్గుణానునంధానకృతమై, మదేక్కపీయత్వాకార మైనది ఈ భక్షియోగము.” 
-- (లీతా వావ్యము ః ₹2_ న. 
(శ్రీభామ్యమున స 
“పర విద్యాపరమైన ధ్యానము అన్నీటియందును, ధ్యానవ స్తు స్వృభావమకన్న 
ఎక్కువగ ధ్యానము చేయుచుండు విషయ న్వభావ నై జమును తెలిసికొనవలయును. 
ఎందుచేత ననగా _ థ్యోనవ న్లువె ఒప్ప (బహ్మమునక, (_పత్యగాత్మ శరీరముగా 
కోనసాగును. అందువలన న్వయముగ అది ధ్యోనవ స్తువర్గ్‌ము [కిందికే వచ్చును. 
ఆందుచేత్య (చత్యగాత్మ ళ ళన శరీరమై యుండగా అటి య. స్వభావము పరవిద్యా 
పరమై న ధ్యానమై యున్నది” 
- (శీభొమ్యము : (తి-తి. ౮/-ల) 
గీ తాభస్యమున జీ 
“నన్ను భదక్తియోగముతో  సేవించువాడు = (బహ్మ భావయోగ్యు డగుచు 
న్నాడు, అది దానియండే ఉండుటచేత్య అతడు అమృతమైన, అవ్యయ మైన అత్మను 
ఫొందగోరుచున్నాడు.” ట్ల (గీతావాన్యూము 7 24 వర) 
గీతాభామ్యముననే వేజోకచోట 
“* ఈ విధముగా ఢ్యోనయోగమును ఆచఠీంచి, అతడు[బహ్మ వ వగుటపస తగి 
యున్నాడు = (అహ్మళావమునస తగియున్నాడు. నర్వబంధ వినిర్ము క్ష కడై అదీ 
దానియందే యుండుట చేత్త ఆత్మను అనుభ వించుచున్నా డు.” 

-- (గీతా ఖాత్యము 4/౮ _లొ[ - లలొ 
మసెస చెప్పిన గీ తాభాహ్యములోని చివరి అెండు పరిచేదములలో 
సూచించు భక్షి యోగము భ్యానయోగమునకు శ్రీనికొనివోవు ధ్యాన 
మునుగూర్చి కెలియజేయబడీనది. ఆత్మథ్యా నము పరమ పురువ్వుని 
గుణగణములను గూర్చిన ఆలోచన అనునవి ₹రేరడును ఆత్మనుండి 
సర్వ_శేన్టుడగు భగవంగునిైై కి పథాన శేర్యదముగ మారు నిరంతర 
ధ్యానమే, సూక్ష దృష్టికి భక్తి యోగమును భ్యోనమేం థ్యానము 
శకు ముందున్న ఆళ్మ భ్యోసమ్యు ఆసనను, _ప్రోశాయామము, (పత్యా 


(శ్రీచదా ?మానువిల యోగఎద్కా రవాన్యము శతి 


హారము ధారణము ఆవరించుటను భూపబడును, శ్రీమ్యదామాను 
జుల పతంజలి 'యోగముయొక్క లక్ష్యము అనగాహన కాదు. వచె 
ట్లున్నను పరమాత్మధ్యానమునకు నుం దవసరమై యున్నట్టిద్కి 
(పకృతినుండి వేరై, పరమాత్మకు శేషభూతమై యుంకు ఆళ్ళదర్శన 
ది ప సృతిరూపమైన ధ్యానమునకు ఆధారము, 


ఛ్యానయోగము ఆత్మ ధ్యానముగా చెప్పబడినది. చాని తత్‌ 
తుణాశయము ఆలత్మదర్శనము. ఈ ఆత్మదర్శనము దానియం దంతము 
గాక ధారణ - ధ్యానముల మధ్య సంబంధమై యొప్వును. అత్భదర్శ 
నము పరమాల్మపరమైన ధ్యానమునకు మార్షము కలిగించును. ఇట 
యోగపదముయొక్క అనగాహనను. విసృత మొనర్చుకొనవలసి 
యున్నది. ఫలాపేక్షరహిత విధ్యుక్త కర్మాచరణము కర్శయోగమని 
పరిగణించవలసియున్నది. ధ్యాన, భక్తి యోగములు రెండును (భీమ 
దామానుజులు (ప ల్యేకముగ సంభ్రావించిన పతంజలి అస్టాంగయోగ 
మును తెలియజేయుచున్నవి. ధ్యానయోగ మనుపదము (ప ల్యేకముగ 
కర్మ యోగమునుండి పతంజలి _ పద్దతి యోగమును వివేచించి వెప్పు 
టకున్కు భక్తి రరగూగ మను పదమును తమ పతంజలి _ పద్దతి యోగో 
ఛేశ్యమునుు ముఖ్య లశ్షణమును సూచించుటకుగాన్యు వారు తయో 
గించిరని తోచుచున్నది. ఈ నిర్ణ యములై ఆధారపడి వేదార్థసం్యగ 
హమునందు జెప్పబడిన భక్షి యోగము ధ్యాన యోగమును గలిగినట్టి 
దని (గహింపవచ్చును. 


గీతాభాష్యమాన జ 


“మోశ్చార్డిమైనవానిక్కి శమ దమాది గుణములను అభివృద్ధి జెందించుకొనుట 
యన్న సాధారణముగా ఉపయోగకరమైనదే అని నం్యపదాయ (గ్రంథములు జెప్పు 


శ్‌ [జీ ల్లి రామానున శీర్తితొమది 


చున్నవి. ఆయినను, ఆ దొక యోగ న్వభావము కాదు, ళమ దనూడి గుణములు 
ఆత్మజ్ఞాన సాధనములుగ గైైకొనవలసినట్టివి.” 

ఎ. (గీతాభాన్యము : తీ ఉవోద్దాతము,) 

? ఖై 

అని వివరింపబడివది, 
అవి “అత్మజ్ఞానోవ చేశ గుణములు అని, దొనియంచే మరొక చోట 
(గీతాంభాం 18-11) చెప్పబడినది. ఈ విధముగ గీ తాభాష్యమున 
అనేక సందర్భములందిది ఉదాహరింపబడియున్నది. 

భక్తియొక్క ధ్యా నేతరమైన స్తుతి, నమస్కృతి వంటి ముఖ 
వైఖరి (పకటన) కూడ సాధారణముగా అళ్మజ్ఞానమునకంయె.. పర 
పిద్గకు మాత్రమే సంబంధించి సహకారి యగునని తెలియజేయ 
బడినది. 

“నృత్యభ్యానమునందును అనమర్జుడవైనచో _ నా కొ కాచరింపబడు 
కర్మమునం దిష్టము కలవాడవు కమ్ము, దేవాయతననిర్మాణము, ఉద్యాన కరణము, 
(పదీపారోపణము,. మార్దనము,  అభ్ర్యుక్షజము. (జలహరణము) ఉపలేపనము, 
పుష్పాహరణము, పూ.కా_పవర్తనము నామనంకీ ర్రనము, (ప్రదక్షిణము, సుతి, 
నమస్కారాదులై న నాకు నంబంధించిన కర్మలు, నా కొజకు అత్యంత (పీతితో 
ఆచరింపుము, నా కొజకు కర్మలు చేసి, అభ్యానయోగపూర్వ “మైన సిరమైన చిత్ర 
స్థితిని నాయందుఅచిర కాలమునపొంది, మ్మత్సా_ప్యన్వరూపసిద్దిని పొందుచున్నా వు.” 
థి ౧0 

మన (గీతాఖామ్మాము = 4వ. (0) 

ఈ విధముగ భక్తి యొక్క ఇట్టి ముఖవై ఖరి (పకటన) 
ఛ్యాన యోగమునందలి ఛా్యానదశయందు ఫ్ల్‌స్టత గలిగియున్నప్వుడే 
ఉపయోగపడునని విశదీకరింపబడిన ది, 

“యజ్ఞ దాన తపః (పభ్ళతి వైదిక కర్మ లన్నియు ముముక్షువుచేత 
ఎప్పుడును త్యజింపరానట్టి వి. మరణ పర్యంతము (చతి దినము ఆచరింపబడవలసి 
నట్టివి.” 

: ౨ (గీతాఖావ్యుము : [59 _లొ) 


('శ్రీమ(దామానుతలు - యోగవిద్కా రవాన్యము శ లో 


నర్హాశమ ధర ముల కొకు కుతి, స్న్యృణులందు. విధింపబడిన 
నిత్య నైమిత్తి క కర్మల ఇ యజ్ఞము దానము తపస్సు, అనాతకము 
మొదలగునవి. ముఖ్యముగా _ యజ్ఞ ము, అంతకం యె (ప్రత్యేకముగా జ 
పంచ మహాయజ్ఞ ముల్లు 2 మోాశ్లము నర్టి ౦చుచు, తన 'చేహత్యాగ 
పర్గంతము ఆచరింపబడవలయునని విస్పష్ట్ర మొనరబడినది. 


“యజ్ఞ దాన తపః _పభృతి పర్ద్యాశమ నంబంధమై న కర్మలు మననశీలు 
కైన మనీష్షీని పావన మొనర్చును. మననమష్వు ఉపానన మనునవి _ ముముకువులై న 
వారు యావజ్జీవము ఉపాసించుచుండవలయును, ఆవి ఉపానన నిష్ఫత్తి విరోధులైన 
పానీన కర్మలను వినాశన మొనరించుసు.” 


వూ (గీతా ఖామ్య్ఞూము : (9_- లొ 


వైదిక క ర్మాచరణము "రెండు విధములుగ పవి_త మొనరించునని 
తెలియుచున్నది. 1. యజ్ఞ ము ఆహారమును పవ్మిత మొనరించు సన్ని 
ర్వచ్భమైన ఆహారము మనస్సున చక్కని జ్జునము కలిగించున్స 
ఢీ మ. డానాదులు (ుతులద్య్వారా పొందిన నిజమైన ను (వభా 
వమున ఆచరింపబడినపుడ్యు మనస్సును ఇర్మదియ వ స్తువులనుండి వేరు 
పరచుటకు తోడ్పడు దానిని లోనున్న ఆత్మవై పు మళ్ళించును. ఇది 
కర్మ యోగముయొక్క_ పని అని గీతా భాష్యము (2 _- 898) ద్వారా 
తైలియనచు చున్నది. మో శ్రూర్ధులవ లెనే సంపదను సంతతిని, స్వన్తా 
వొసమువు గోరువారును అట్టి కర్మలనే ఆచరించుదురు. భేదము కర్మ 
యందు కాక సంకల్పముతో వేయబడియున్న క ర్మాచరణమునం 
మండునని విదిత మొనర్పబడిసది. 


“ఒక కర్మయుదు పర్తమానమై యుండి; నంకల్పమా(త భేధముచేత 
అత్యల్ప ఫలభాగినులు కొందరు న్వభావమున పునర్జన్మకు లోనగుదురు. కొందరు 
1, వంచ మహా యజ్ఞములు ;.. 1) భూతయజ్ఞము 2) పితృయజ్జము 8) దేవయజ్ఞము _ 
) మనుష్య యజ్ఞము $) బహ్మయజ్ఞిము. 


శ (ళీ గీ రామానుత కీ ర్త కౌతుజీ 


ఆనవధికాతళయానందు డగు పరమ వురుషువి (ప్రాప్రిరూప ఫలభాగినుల పునరా 
వళ్తను అగుదురు, “దర్శన పూర్ణిమాది కర్మలచేత ఇం(దాడులను పూజిఐచెదము 
గాక 1 అని ఎవరు ఇం్మద్రాదులను పూజించుటకు సంకల్పింతురో, వారు = 
ఇం(దాదుల చెంత కేగుదురు. ఎవరు పితృదేవతలను పూజించెదర్కో వారు * వారి 
చెంత కేగుదురు, కొని ఎవరు యజ్ఞములచేతు దేవపితృభూతళరీరళుని, పరమాత్ముని, 
భగవంతున్సి వాసుదేవుని పూజించెదముగాక 1! అని నన్ను పూజించుచుందురో, అట్లు 
నన్ను పూజించుచుండువారు నన్నే పొందుదురు చేరుదురు,” 


--- అీతా వాన్యుము : 9 - విక, విత్రా 


ఒక్కసారి అఆచరింపబడిన (పతి కర్శమును దాని ఫలితమును తప్పక 
కలిగియుండునని, _శుతి విహితమైన (పతి కర్శమును సముచితమైన 
ఫలమును గలిగియున్నదిన్ని ఆ ఫలము అని వార్యముగా ఆ పని ననుస 
రించునన్మి అందునలన్క మోక్షూర్థియైన వాడు కర్మలను వేయనేరాదని 
కొందరు చెప్పుదురు. బది సరియైనది కాదు. తతి పనియొక్క_ ఫలి 
తము దాని కార్యమునందు శార్‌ విరామాంసకముయొ క “వినియోగ 
(పవక్ష్య న్యాయము ఫ్రై నెలకొని దాని కనువర్తించు ఉచ్లేశ్య 
ముపై ఆధారపడి యుండుసనియు, అట్టి పనులు ముకిని పొందు 
సాధసముగ అనువ ర్తించుభనియు (ళుతి వ్య కీ కీకరించుచున్న ది. 
“బాహ్మణులు ఆయనను (చహ్మమన్సు వేదాధ్యయనము, యజ్ఞము, 
దానమ్ము తపస్సు, అనాతకము (ఉపాననమ) అను సాధనములద్వారా తెలిసికొన 
బూనుదురు,”  _ గ్రబృ్బవాదారణ్యళ్‌ ఉననిమవత్తు : (4 _4 _ వివ్సి 
ముఖ్యముగ ఈ విశేషము _ స్వాభావిక కర్ణయందలి వివరింప రాని 
ఒక నీద్ధాంతము కాక్క “భగవంతుడు ఫలము నిచ్చును అను వాస్త 
వముై అధాఠపడియున్న ది. ఈ విధముగ ముముక్షువై నవాడు, 
విహిల్‌ మ. నన్నిటిని వాని పరిమిత ఫలము నాశింపక, శేవలము 
శౌపేక్షతో నాచరించవలయునని తెలియుచున్నది. ఫల పరి 


'బ్రీచ(దామాతువుల - యోగవిద్యా రవాన్యమ శ్రీజ 


త్యాగ మను అర్థమిచ్చు నటయే కాక్క ఒకని పనియందలి క_ర్హ్మృత్వ 
మును గూడ తెలియజేయును. ఈ విశేషమును ,శ్రీమ్మదామానుజులు 
ఈ కింది విధముగ వివరించియున్నారు వం 

“పరిత్యాగము వైదిక కర్మల ఆచరణయ దును, ఇదివరకు నాచే విశదీ 
కరింపబడిినట్లు, ఫల విషయ సంబంధమై 9 కర్మ విషయ నంబంధమై , కర్స్శృత్వ 
విషయ నంబంధమై మూడు విధములు _ ర్మజన్యమై నః స్వర్గాదిక ఫలము 
నాది కాదు' అని ఆలోచించుట ఫల విషయి పరిత్యాగము, నా ఫలసాధ.వచేత బది 
నాకు నంబంధించిన కర్మము అను మమఠా పరిత్యాగము కర్మ విషయ పరిత్యాగము 
నర్వేశ్వరుని యలదు కరృత్వాను నంధానమైన ఆత్మ కర్పృతా త్యాగము క రృృత్వ 
విషయ పరిత్యాగము. ” -- (గీతా భావ్యము 15, _-శ4ు 


కర్మయోగము నుండి సాధారణ కర్మము పృథ॥శరించి చెప్పునది 
దాని జానాకారమని తెలియుచున్నది. మానసిక ఫలపరి త్యాగమి, 
కర్శృత్వము కార్యము స్వయముగ (పల్యేక ఆత్మపరమైశ నిజమగు 
స్వ భావముయొక్క_ జ్ఞానమ్యుపె ఆధారపడియున్నవి, ఈ పరిత్యాగము 
"రెండు దశలలో అభివృద్ధి చెంది యున్నదిం 
థి 

“ఎవ్వ డీ ఆత్మ్మపధానముగా (పకృతినుండి (పత్యకమైనదిగ రెలిసీకొనునో! 
అతడు ఆత్మయొక్క కార్యములోని కర్తృత్వము. దాని స్వాభావిక గుళమునకు 
అసాధారగమయినది కాదని భావించును, కాని, అదే (ప్రళుతితో దాని నంయోగమా 
కారణముగ ఉదయించును. కొర్యములో వ్యక్షైగత అభిరుచి లేక నటించుట వభిన్క 
ఆత్మను (పకృతితో గుర్రించటయందు అతడు మోసగింపబడజాలడు 4. అత్మమ 
గూర్చిన వాస్తవమును తెలిసికొనువాడు _ (శో(తమ్యు తదితర బ్ఞానేందియములు 
వాగిందియములు తదితర క ర్మేం్యడియముల్కు ముఖ్యమై న ప్రాణము తమ వస్తు 
వులకు నంబంధించి తమంతట తామే పని చేయముండునని దృఢముగా ఖ్ర్‌వియం 
దుంచుకొనవలయును. నే నేమి చేయలేను” అని ఆత డకణుకొనువలయిుగు, 
అర్థ మేమనగా = కేనలము జ్ఞానన్వరూడపునై న నొక్కు ఈ విధమై న కర్శ్భృత్వము, 
ఇ9(దియముల నహవానమువలన్య కర్మఫలితమగు ముఖ్యమైన జీవమ వలన 
వచ్చియున్నదేకాని, నా న్వరూపమువలన వచ్చియన్నట్టిది కాదు' అని అత 
డనుకొనవలయును..... .... ఇం(దియములు (_పళ్ళతియోక్క (ప్రత్యేకమైన మార్చుల్లై 
యున్నందున, (పకృతి ఇర్యదియముల రూపములో నుండి; ఎవర్తై నను తమ కార్య 


శీ [రో '్రీ రామాతం కీర తొమదీ 


భారమును (బహ్మముపై నుంచి, వాని స్నేహమును వదలి, వివిధ కార్యములలో 

న్వయముగ మునిగియుండి, *నే నేమి చేయలేదు* అని తలచుచున్నచో; అట్టి వ్యకి 

టబ అట్‌. 

(పకృతిలో సంబంధము కలిగియున్నను, ఆత్మకు శరీరమె యొప్ప (పకృతి 
నంబంధమునరు కారణభ్రూతమై న పాపముచేత తడుపబడడు.” 

-- (గీతా భాన్యను : ల - ర్వాత 80 


ఈ విధమైన ఆలోచన, కర్మను గురించిన పరిపక్కమైన అవగాహశసకు 
ఏలుకలిగించును. ఆత్మ (యక రులు పరమాత్మకు శరీరభూత'మె యుండి, 
ఆయనచేతనే [కియానంతులుగ జేయబంపదురన్సి క _రృృత్వములోని 
శార్యము, (క్రియయును ఆయనే చెందునని తెలియజేయబడినది. 
ఆత్మ భగవంతునకు "శేమభూతిమైనది. ఆయనచేతనే పరిపాలింప 
బడును. (పతి పనికిని భగవంతుడే కర్త. అంతేకాక భగవంతుడు 
తక్ళతికి ముఖ్యాభార మై యుండి (గతి పనికిని ఆలత్మయై యొప్పును, 
సర్వ కర్మలును, (టహ్మోత్మకమై యున్నందున సర్వ జగము (టవ్మా 
మయమైట్టిది. భగవంతుడే యజ్ఞ మయుక్కు యడ్థ కర్మ యజ్ఞ భోక్త 
యును. ఎందుచేతంననగా _ భగవంతుడు ఆత్మలకు(జీ వాత్మలకు), పకృ 
తికి యజ్ఞ ములచే తృప్తి నొందు "దేనతలకును అంతరాత్మమై వెలని 
“యున్నాడు. అందువలన, ఆళ్ళయొ క్ర "శేషత్వమును, ఆత్మ భగవంతుని 
పె ఆధారపడియ.౦ండుటయును క ర్మాచరణముద్వారా గు ర్వింపబడునుం 
(పతి పనియును భగవత్పరమైన పూజాక ర్శమే అగుచున్నది. ఇందు 
లకు సాదృశ్యముగ శ్రీమ్యదామానుజులు శీతాభాస్యమున. ఇట్లు 
సాయించియున్నారు స 

 “ద్రేహయాత్రాశేషభూతమై న ఏ లౌకిక కర్మ నీవు చేయదువో, దేహ 
ధారణకై నీ వేవి భ్రుజించుదువో, యజ్ఞ - దాన - తపః (ప్రభృతి నిత్య నషి త్రిక 
మై నవఏఏ కర్మల నాచరించుదువో, వాని నన్నింటిని నా కర్పణ చేయుము 
నమ మైన లౌకిక వైదిక కర్మల క _రృత్వము, భో కృత్వము, ఆరాధ్యత్వము 
ఏ విధముగా నాకు నమర్సించబడవలయునో ఆ విధముగ్గా జేయము.” 


గ్రోతదామానువలు _ యోగఎిద్యా రవాన్యమల (౧/9 


ఇది ఈవిధముగా చెప్పబడినది ;- 

“యాగ జొనాదులందు దేవతలు మొదలగువారు ఎవరు ఆరాధ్యమూ ర్తులో, 
వారు నాకు చెందినవారే; మరియ _ కర్మ కర్తవు, కర్మ భోక్తవునై న సీవుగూడ 
నాకు చెలదినవాడవే, వారి ఉత్పద్రి న్వహూపస్థితి =నా నంకల్పాయ త్తమే, కర్తవు? 
భోక్రివ్రు ఆరాధకుడవు అయిన నీవు నిన్ను దేవఠా జాతమై న ఆరాధ్యమును, [కియా 
జాతమై న ఆరాధనమును నర్వమున్వు పరమ శేషియైనవాడును; పరమక ర్త (నమన 
మునకు కర్త) అయిన వాడనగు నాకే నమర్చింపుము. నా నియమపూర్వక మైనట్టి 
దియు నాక శేషభూతమైనట్టిదియు? ఆరాధ్యాదేశ న్వభావగర్భితమైనట్టిదియ; (పీతి 
యుక్రమగు సీ తలంవు నా యందే అభివృద్ది చెందుగాక 1” 

శన్‌నె (గీతా ఖాన్యూమయు  . శ్‌ 


కర్మయోగము మనస్సును "లెండు విధములుగ పవ్మిత మొసనరించూ 
నని తెలియజేయబడినది. ఇది ఆరాధనగా భగవంతునకు బీతి కలి 
గించి, మనస్సునందలి పూర్వకర్మసంచితమైన వాసనలను ఆయన 
నిర్మూలించునట్లు చేయును. కర్మ్శతోగూడిన ఆత్మయొక్క సమ్నస్త 
సంబంధముల మానసిక పరి త్యాగమును కలిగించి, కర్శలోని అహం 
కారము నఠితటిని తొలగించి, ఇర్మిదియ వ స్తువులనుండి మనస్సును 
మళ్ళించి, (శమముగా కర్మబంధమునకు చారికీియు ఆత్మ్యభమను పోగొ 
ట్టును. కర్శయోగముయొక్క తత్‌ మణో న్టేశ్యము మనస్సును పవిత్ర 
మొనర్చి, ఆత్మయొక్క సమ్యద్భృష్టి నడ్డగించు మానసిక వాసనలను 
నిర్శూలించును. అంతే కాకు కర్మయోగమున. నొక భాగమైన నిరం 
తరో ప ేశముయొక్క_' అంతి మో్టేశ్యము ఆత్మయొక్క సమ్యగద్భృష్టి 
మొ్యతమే కాక్క పరమ పురువునియెడ భక్తియునై. యున్నది, 


7, జ్ఞాన యోగము 


శ్రీమ్మదామానుజులు కర్శకోగమును వర్షించి చెప్పు సందర 
ర ణ ఎ* భి 


మున జూన యోగమునుగూడ చర్చించి యున్నారు. నయోగము'_ 


ఛ్యాస యోగమున క్ర, కర్శ్యయోగమునకు నూర్చుగ చేర్చబడిసడి 


లేలిం ఠీ రోమానుజు శోర్తి కొముది 


నూనసిక క_క్తులను సంసిద్ధ మొనర్భుటగామ _ శ్రేమ్ముదామా. జులు 
చానినిహాళ్చి ముముక్ర్రృనులకు సలహా యివ్య లేడని, పతంజలి 
శొోోగము 'కీరు "కన్నులు న్యూతమే చర్చించిరని "తెలియుచున్నది 


శర్ముభైెతాగము శర్మ్శోప దేశమైయుండ జ్ఞానయోగము. ఒక 
(శీయారహితమైన పరిపూర్ణ మగు థ్యానోపచేశము. అది సం 
దాయ భావమగు సన్యానముపై ఆధారపడియున్నట్టిది. దాని ముఖ్యో 
శ్రేళ్ళము మనస్సువు (పల్యేకముగ అళ్ళవై ేయ్యదీకరింపజేయుటం 
రణూగము నాలుగు ఫలభంతమైన దశలు కలిగి యున్నట్లు విశదీక 
రింపబడినది* !. శార్యప్రపంచమునుండి ఇాలించుళొన్మి ఒక వీఠమునే 
గై కొన్సి ఇం్యదియ పదార్థ సంబ-ధమునుండి ఇం్యదియముల నుపసంహ 
రించుకొన్సి అత్మమిాద మనస్సును శేర్యదీకరించి యుంచుట. 2. తృప్తి 
కరమైన, అతృప్రికరమైన సందర్భములందు ఉదానీనము వహించుటను 
అభివృద్ది నొందించుట.. సె ముని యగుట అనగా _ (వ్రీతి భయ 
గలిగి యు డుట. శ ఎట్టిదానియం 'చైనన్కు ఏ మూతము కోరిక లేక 
యుండి, అళ్శపై మనస్ఫును శీర్మదీశరించుట. ఈ జ్ఞానమయోగ విశేష 
బా ని ర్తా 

చునుగూర్చి గీతౌభామ్యమునం దిట్లు (పతిపాదింపబడినది :_ 
“ఒకడు ఎప్పుడు ఆత్ర్మైకావలంబనమువలన, మనస్సుతో తృప్తి నొంది, 
ఆ తుష్టి (తోషణము) వలన, నమన్తమైన మనోగత కామనలను వివరించునో, 
అతడు స్టితపజ్ఞుడని పిలువబడుచున్నాడు.. ఇదియే జ్ఞాన సిస్టయొక్క. (జ్ఞాన 
యోగమియొక్క) అత్యుత్తమ దళ.” __ (గీతా భావ్యము :ల - లల) 
'శ్రీమ్మ దామానుజులు వివరించి చెన్పిన “జ్ఞాసయోగి స్వభావ 

మరేం. వాథు మివరించిన పరమార్థ సారాంశ మి ట్లున్నది :_ 
శర్మ రయోగమ్సు జ్ఞాన యోశమునకు మార్గ మేర్చరచునని, జ్ఞాన యోగము 
ఛ్యానరెకాగమునకు గొంపోవునని తెలియజెన్సిరి. బకచోట నుముక్షు 


క0ముదా ్రమానువిలు = యూగవిద్కా రవాన్యము శ్‌లై | 


నైనవా జేశ్ర శాలమున కర్మ యోగియు, జూన యోగియు కావలయునని 
వష నిన్హేశించుచున్నట్లు తోచి, చాని ననుసరించియే, ఒక ఆశ్షేపము 
లేననె స్తడినది, “ట్మయోగము కర్మాచరణమును, జూనయోగము 
కర్మవిమోచనమునుు చిక్కును గలిగించినచో గ్నపతిపాదించినవో ) 
"వెంట నెంట అెండును ము జాలవి అను దానికి శ్రీమ 
(చామానుజు లిల్లు సమాధానము చెప్పిరి ;- 

“నన్ను మీ రహషార్ధము చేసికొంటిరి ఇవి రెండు విభిన్నములై న మార్గములు" 
కొంచ రొక దానిని వే రొక కొందరు వే రొకదానని ఆచరించుబకు నమర్ధలు.! 
అని ఆ తరువాత _ 

“కర్మయోగోపదేశము పొందియుండక జ్ఞానయోగము నభ్యసింపరాదని, 
ఒకవేళ ఎవరైన అట్లావరించినలో, వారు తమ లక్ష్యమునందు విఫలు లగుటయే కాక్క 
నాప పరిపూర్ణ కర్మ పరిత్యాగము సాధ్యము కాదని, జ్ఞానయోగ నంసిద్ధతకేగాని, 
జ్ఞాన యోగానుష్టానమునరు గూడ కర్మాచరణము తప్పనినరియని విళదీకరించిరి. అటు 
ప్‌మ శ్ర దీనిని గూర్చిన నుదీర్ష చర్చ తరువాత శ్రీమదామానుజులు కర్మయోగా 
భ్యానమువలననే ధ్యానయోగపరమైన మానసిక (వృత్తి తికి నంసిద్ధ మగునన్ని 
అట్టివాడు క్ఞానయోగమునకు పూనుకొన నవనరము లేదని విప్పి చెప్పిరి. చివరకు 
వాడ్‌ _ “శీరముతో గూడియున్న ఆత్మకు కర్మయోగమే ధర శ్రమని, జ్ఞానమోగము 
రూపరహితమైన అత్మధర్మ మని ము క్రాత్మలు మతమే నమన్ర కర్మలను 
త్యజించును.” 
అని సాయించిరి, 


జ్ఞానయో గా భ్యాసమును శ్రీమ్మ చదామానుజులు పూర్తిగ 
(తోసిపుచ్చి రనుటకు ఏలు లేదు. గీతాభామ్యమానందలి వ్యాభ్యాన 
ములు ఊహామాత్రముగనైన డాని అవళాశమును సూచించును, 
అందులకు నిదర్శనముగ _ 
“ధ్యానముచేత యోగమును సాధించినవారు = మనస్సుతో కూడియుండు 
శరీరములోని నిశ్చలమైన ఆత్మను చూచుదురు, యోగమును సాధ్ధింపకుండినవారు 
16] 


4విలి త్రో రామానుజ తోర్డి కౌముది 


జానయోగముద్వారా మనస్సును యోగమునకు దగినట్లుగ ఏర్పరచుకొని, అత శ్రను 
యట. జ్ఞానయోగమున క ర్ల క రత గలిగియండియు, నులభ సాధన నెన్నుకొను 
వారు. వ్యాఖాన క ర్తలు శ్ఞానయశ్‌మైన కర్మయోగము ద్వారా మనను, ను సుశిక్షీత 
మొనర్చియుండి, మయోగమనీకు నమాయ త్రపరచి, ఆత్మను దర్శింతురు.. క 
- (గీతా భాన్యుము = తితి _ విత 
వది యెట్లున్నను, శ్రీమ్మదామానుజులు _ తాము "చెప్పిన 
మోామ్ష్లోపాయమున జ్ఞాన యోగమును చేర్చి సూచించలేదు.. గీతా 
భాన్యము చివరన మోత పాయమును గూర్చి చెప్పిన వారి సం తేప 
వాక్యములందును జ్ఞాన యోగమును చేర్చియుండ లేదు. శ్రీభామ్యము 
నందు జ్ఞానయోగ ముదాహరింపబడ లేదు. భాలమంధి రచయితలు _ 
శ్రీమ్యదామానుజులను గూర్చి (వాసినట్టుగు వారు సాయించిన 
మోశ్షోపాయమును “కర్ణ యోగము. జ్ఞానయోగము భక్షి యోగము” 
అని సం్ర్గహముగా చెప్పట అపోహకు దారి తీయుచున్నది, 
శ్రీమ్మదామానుజులు ముముశ్ష్యువులకు జ్ఞాన యోగము నెందుల 
కనుమతించి యుండ లేదను విషయమును వివారించినపుడు, జాన 
కఊూూగముయొక్క ఉపయుక్తత ఇం దియనుల పరిపూ ర్లాధికారముపై 
అభారపడియున్నట్లు 'తెలియవచ్చుమి. ఇ శదియముల నదుపవు చేయ ట 
ఇాల కష్టమని శ్రీమ్ముడామూనుజులు వివరించిరి, ఇంద్రియములను 
ఇర్మదియ న స్తువులనుండి మళ్ళించి యుండినను, ఒళ తృన్ట నిలిచియే 
యుండును. ఆలత్మదర్శన మగునంతవరకు ఇంస్రదియ వస్తువులపై గల ఈ 
వాంఛ పోదు. ఈ నాంఛ దెయింపబడనివో, అఆత్మదర్శనమును 
పొందజాలడు. ఆ విధముగా నతన నవన దా ఇం దియములను 
అదుపుచేయుట వాల కష్టము; అవళ్యమైనట్టిదియును,. దీనినిగూర్చి 
గీతాభామ్యమున నిట్లు 'పేర్కొనబడియున్నది క్‌ 
“ఆత్మదర్శనము._ లేకు విషయరాగము తొలగదు, విషయరాగము 
త్రాలగనిచో, ఉద్వేగము గల ళ క్తివంతమైన ఇందియములు, వివేకవంతుడగు 
మనుష్యుని మనస్సును అతడు గట్టిగా (పయత్నించుచున్నను, బలవంతముగా 


(శ్రీమదా/మానువులు అ యాగఎద్క్యా ర్‌ వాన్యము శ్‌తో 


హరించుకొనిపోవును. ఈ విధముగా ఇంద్రియములను జయించుట = ఆత్మ దర్శ 
ముపై అధారపడియుండ్య ఆత్మదర్శనము ఇందియ జయాఢీనమై యున్నది 
అందువలన, జ్షాన నిష్టను పొందుట చాల కష్టము.” 

(గీీతాభాన్యును _ వి _ 6౮౮0) 
దీనిని సులభముగా జయించుట కొశే సాధన మున్నది. అ జేమన, 
శుభ్యాశయుడై న పరమ ఫపురువున్నిపె నునస్సును ేర్యదీశరించుటయే, 
ఈ విశేషమును _ విస్ణుపురాణ మిట్లు _పతిపాదించుచున్నది ;_ 

“విషయానుకాగయు క్ర తచేతి జయింపరానివైన ఇంయ్యడియములను నంయ 
మన మొనర్చి శుభా శ్రయభూతుడనగు నా యలదు లగ్నమొనర్నిి ఆతదు ఏళా 
(గతతో కూర్చొని యుండుగాక్క మనస్సు నన్ను ధ్యేయముగా తెలిసియన్నప్పుడ! 
ఆ మనస్సు, నిరగ్ధా శేషకల్మ షత్వము నిర్మలీకృతమై; విషయానురాగ రహితమై, 
ఇ౦(చియములను తన వళ మొనర్చుకొనును. అప్పుడు వశ్రేం్యదియములు గల 
మనస్సు అత్మదర్శనమునకు నమర్ధ మగును. ఇది ఈ విధముగా చెప్పబడినది. 
ఉత్చత శిఖు డగు అగ్ని _ వాయువుతో గూడి కాష్టమును దహించివై చునట్టు యోగుల 
చిత్తములం దున్నవాడగు శ్రీమహావిస్ణ్రవు _ నమస్త కిల్ఫిషములను దహించ 
వైచును ” -- (విన్హువురాణము 6౩.7 - 74 
పరమపవురుషునియం 'దెవడు తన మనస్సును (గ్న యొనర్చక, స్వశక్తి 
(సయత్నముచేతనే ఇం్యదియములను స్వాధీనమిం దుంచుకొనుటకు 
బూనుకొనున్నో అతడు తన లక్ష్యమనందు విలు డగుటయే కాళ 
విమయేం దియములయందు తన్ను తాను గట్టిగబరికించుకొనినవా డగు 
ననియు వివరింపబడినది. అంతే కాక్క ముముక్షృవై నవానికి ఇంద్రియ 
ముల నదుపుచేయుటక్కు పరమ పురుషునియందు మనస్సును శేర్యదీక్‌ 
రించి ధ్యాన 'మొనర్చుట మాూతమే వాంఛింపదగినది కాదట. అట్టి 
ధ్యానమునకు సహశారిగ ఆతడు కర్శయోగాభ్యాస యొనర్వు టు అభి 
లమణీయమని చెప్పబడినది, ఎవడు శేవలము సర్వకర్శత్యాగము 
ద్వారా ఇంద్రియముల నదుపు చేయుటకు (పయత్నించునో, 
ఆతడు _తన జ్ఞాన యో గాభ్యాసమవలన నశించును. పరమ ఫురుష్పని 


శవ గీ తామాతువ కీర్తీ తొముది 


కరుణ వలన మొదట, పూర్వశర్శ (చభావమును తొలగించుకొనకో 
పోయినచో, జ్ఞానయోగము ముముక్షవ్రయొక్క అధఃపతనమునకు 
దారి తీయను, 


ఆత్మను బంధించియుంచునది కర్ణము కాక్క కర్మము చిగురించు 
నట్టి కోరికయే అని వెప్పబడీనది, సమ్మస్త కర్మలను _పరిత్యజించుట 
సాధ్యమైనప్పటికిన్మి ఒకడు తనంతట తానే కోరికను వదలలేడు. జ్ఞాన 
యోగసాధకున కి దొక (వభాన సంకటము, అందుసలన్న ఒకడు 
సమస్త కర్మలను పరిత్యాగ మొనర్ప బూనినను, శరీరమును వహించ 
(భరింప) జాలడు. ఎందుచేత ననగా, ముముక్చువై నవాని శరీరము 
పరిళుభమైన ఆహారము ద్వారా వహీంపబడగలదు. ఆ పరిళుభమైన 
ఆజోరము. విధ్యు్త కర్మాచరణము వలననే కలుగునని వివరింప 
బడినది ఏ 
“ఒకవేళ నీవు నర్వ కర్మలను పరిత్యజించి జ్ఞానానుహ్టానమునకు మ్యాతమే 
సూనుకొనినచ్యో జ్ఞాన నిహ్టోప కారిణీ యగు శరీర య్యాతను (శరీర నిర్వహణమును) 
కొనసాగించలేవు. సాధన నమా ప్రి పర్యంతము శరీర ధారణమును తప్పనినరిగా 
చేయవలసియన్నది, మహాయజ్ఞాదికముల నొనరించ్చి _వానివలన మిగిలియన్న 
అతనము ద్వారా శరీరధారణ మొనర్పవలసి యున్నది.” 
== (గీతాభామ్యము : త _ 6.) 
మోశ్షము నపేశ్చించువా డన్నివిధములుగ పరమ పురుషుని విశ్వ 
సింపవలయును. పరమ ఫుకువుని పూజించునట్ట్రి (ళుతి విహితమైన 
కర్శాచరణముచ్వారా ధ్యానమునకు సమాయ త్త మగుటకు, తన మన 
స్పును తప్పక పరిళుద్ధ మొనరించుకొనవలయును. ఛ్యానముననే తన 
మనస్సును పరమ ఫురువున్నిపె శేర్యదీకరింపనలయును: ఛ్యానమును 
బలపరచుటకుగాను, పూజాది కర్మాచరణమును కొనసాగించుచునే 
ఆుండవలయును,.. స్వశ క్తిని పరిపూర్ణ ముగా విళ్వనీంచు ఇయూగి, 
అత్మదర, గానము నొందజాలడుం 


శ్రి ళ్‌ 
(అత(దామానువిలు అ యోగవిద్కా రవాన్యాము /౨ల్‌ 


శ్రీమ దామానుజులు జ్ఞాన యోగమున కచ్వయించి చెప్పిన 
(చుతులు పతంజలి యోగమునకు అన్వయించును, పతంజలి ఏ సతి 
యందు ఈశ్వర పదార్థ మున్నన్సు అతని యోగము స్వయం కృషీ 
ద్యారా ఇ-దియములను దజయించునట్టి సం్యపదా యో ద్దేశ్యమగు ఈ 
వ్యాసమువై ఆధారపడిన పద్ధతి. వా్తవముగ శ్రీమ్మదామానుజులు 
పతంజలి పద్ధతి ఊమోగమును సరిగా జ్ఞానయోగమునకు విరుద్ధమైన 
ఆశ్హేపణల ననుసరించి సమర్థి ౦చుదురు. జ్ఞానయోగము విపత్మ్రరమై 
యున్నందున, శ్రీమ్మదామానుజులు ఛ్యానయోగ సంనిద్ధిక్వై. కర్మ 
యూగము తప్పక ఆచరింపబడవలయునని నిశ సృ యించిరి. 


8. భక్షి యోగము 


భక్తి యోగో ్టేశము అ త్భావలోళమునకు సంబంధించినది 
కానయోగ, కర యోగములద్య్వారా ఇది ఎట్టు ఫల్యపదమై యొప్వనో 
(శ్రీమ్మ దామానుజులు విశదీకరించియున్నారు. 'శ్రీమ్మదామానుజుల 
అభిపాయానుగుణ్యముగ, ఆ త్మావలోకనమునకు సశుతి ననుసరించి 
పరమ పుగుష్పనిగూర్చిన పరవిద్య అత్యావశ్యకమై యున్నది. ఆ 
విశేషము (అ) థఛ్యానయోగము (ఆ) పరవిద్య అను రెండు అంశముల 
దార్భారా విదిత మగును. 
ఆ) ధ్యాన యోగము 

ధ్యానరమోగ మనుసది స ర్వేర్యదియనుల కర్శవి మోచసము, 
శ్రీ మ్మ దామానుజులు ఇర్యదియముల సదువుచేయు విధానమ-ైై 
ఆధారపడవలసీన యోగమును, తిరస్కరించి యుండలేదు. మాదు 
మిక్కిలి వారు దానిని విధించిరి, అట్టి యోగాభ్యాసము ముక్తి 
నొందట క త్యావశ్యకమని వారు దృఢముగ విశ్వసించిరి. అది కేవలము 
అను పయుక్తమైసదిని కాన్సి ఆత్మసంబంధమైన అభివృద్ధి హానికర 
మని పరమపురువునిపై ఆధారపడక, ఆయనను ఒప్పుకొనక (గుర్తిం 


శ్‌విర లీ రామానువి కీర్తి తొముది 


పక), ఆ త్మాధికారముద్వా రా ధ్యానమున క్రై ఇర్మిదియముల నదుపు 
వేయు నెట్టి (యత్న మైనను వారికి సమ్మతము శాలేదుం కర్మ 
యోగిమైనవాడు _ మనస్సు కలత నొందనంతవరకు, విషయ నస్తు 
అననుసంగమును అభ్యసించియున్నను, శ్లీత్రోస్టములయం చానీనుడై 
యున్నప్పుడు, కష్ట సుఖములందు దూవపణ భూపణములందు, మట్టి 
"పిల్లను _ బంగారు కణికను సమానముగ నెంచినపుడుశతుమి_తాదుల 
నుండి సంభవించు నష్టమునుగానిి లాభమునుగాని లెక్క చేయనపుడు, 
తన మనస్సు ఆత్మయం జీ లగ్న మై యుండిన పుడు అతడు యోగాభ్యాస 
మున కర్టుదు. _పతి దిన మ క నికీ త సమయమున, పరిళుద్ధమైనట్టి 
వశాంతమేన (వత్యేక స్థ నలముశరడు సముచితమైన ఆసనిము చేశ్చాటు 
చేసికొని ₹ చక్కనైన శీర్‌ స సి తియం దట కూర్చుండవలయుసు. నాస్మాగ 
ముపె పె దృష్టి నిల్పి నాసాభ్యంతర వారిణులై న ఉభ్వాస నిశ్వాసము 
లను కమబద్ధ మొనర్చి, మనన్ఫును వీక్యాగ మొవర్చి, చి _ల్తేర్యదియ 
(శ్రీయను పరీశీలింపవలయును. మనస్సును ఏక్యాగ మొనర్చి, పరమ 
పురుషుడగు భగవంత్రునియం దే శేం్యదీకరింపవలయ ను. దీ5ని గీతా 
భామ్య మిట్లు "తెలియజేయుచున్నది ము 
“నన్ను మ్మాతమే చింతించుచు అతడు కూర్చుండుగాక : పర్మబహ్మను 
పురుషో త్తముడను శుభాశయుడను, నదాత్మాన మానసుడన్యు నియత మానసుడ నగు 
నా న్పర్శవలన పవి[తీకృతమై న మనస్సుచేత్య నిశ్చలమైన మనస్సును నా యందే 
ఏకీకృత మొనర్చి నా యందు నంస్థితమైన కాంతిని పొందుచున్నాడు,” 
--- (గీతా భావ్యము = 86 - (4, 2థొ 


పరమ పురుషునియందుగల మానసిక వకా(గత _ “ధారణ అని విలువ 
బడుచున్న దిం 

“ధారణ యందు స్థిరపరచినది యోగము. అనగా _ నాయందు మ్యాతమే 
సిరపరచిన నిశ్చల స్థ” ఎ (గీతొాఖావ్యము ; [6 _- / ల, తొ 


థి 


(ీమ(దామానువిలు - యూగవఎిద్కా రవాన్యము శవ? 


పై విశేవముల ననుసరించి ధ్యాన యోగము చక్కగ అధివసించుట 
(ఆసనము), శ్యాస నియమనము (ఉఛాణాయానమము), ఇర్మదియ వ స్తు 
వులనుండీి ఇర్యదియములను మళ్ళించుకొనుట (ఆయ త్యాహారము ,: 
ఒక్క నస్తువుపె ననే మాససిక ఏక్యాగత (ధారణ) అను అంశములను 
గలిగియున._ దని తెేలియుచున్న ది. అటి అనుషానముల ఉటేశ్నము 
న్న షా” "ట్‌ ద దీ 
సాధా'ణ ఆలోచనా సరణులను సాధారణ వైతన్యమును అణచి 
"వేయుటయీ. శ్రీమ్మ దామానుజులు మిగిలిన అంశములను వివరింప 


వి జయ అ 
కున్నన్సు చక్ళగ అధినసించియుండు పద్దతి చాల అవసరమని నొక్కి 


“భక్తుడు కూర్చుండు సితియందే ధ్యానమును కొనసాగించవలెను. ఎందుచేత 
ననగా = ఆ స్థితియందే ఆవనరమైన ఏక్నాగ చి త్తతను పొందగలడు నిలబడి 
యుండిగాన్సి నడచుచుండినగాని ధ్యానము చేయుబకు ప్రయత్న మవనరము. (పండు 
కొనియండుట ని_దక్రు కారణ మగునుఎ శరీరమును చక్కగా నిలచియండుటకు 
ఏదై న పీఠముపై అధివసించియుండుట నరియైన పద్దతి”. 

-- లీతాభాన్యునము 4. 2-7.) 

మిగిలిన అంశము లన్నియు మాౌాలికముగా పతంజలి నిర్వచనము 

లనే బోలియున్నవి. కాని, ధారణనుగూర్చి మ్మాతము శ్రీమ్మదామా 
నుజులు గొప్పగ వివరించిరి. పరమపురుషుడే ధారణా వస్తువుగ ఎందు 
కుండవలయునో (శ్రీమ్మదామానుజు అన్నో కారణముల దెలియ 
జేసిరి. మనస్సు పవ్నిత మొనరింపబడవలయు నన్నచో, ఆ వస్తువు 
స్వయముగ పవ్మిత మై మైన దై, పవ్శిత మొనరించుటకు సమగ్గమైనదె 
యుండవలయును. ఈ వి సేమును స్థాపించుట కై వారు విష్ణుపు లాణము 
లోని 7న అధ్యాయమును నూరి" ఖే చర్చించియున్నా రు, దాని ననుస 
రించ్చి నిఖిల హేయ్యప్రత్యనీకుడు, కల్యాణగుణార్ష వుడగు పర్మ్యబహ్మయే 
ధారణా వ స్తువుగ దగియున్నాడన్సి ఆ పర్యబహ్మ _పభావను వలననే 


విదా 
లీ రొమానువి శీ లి తొముది 


సంసారమున చిక్కుకొనియున్న కారణముగు మూల పకృతియున్సు 
(యత్యగాళ్ళ్మ లును అపవ్మతమై యుండ్కి “ధారణా వ స్తువుగ్య అవన ర్త 
 మైనవని వివరించియున్నారు. అంతే కాక్క ముక్రాత్మయును చాన్సికి ర్‌ 
దట. ఎందు కనగా, పరమాత్మ పై ఆధారపడియున ౦ందున దాని 
పవ్మితత, స్వాభావిక మైనదికాదని చెప్పిరి త. ద్యాక్యము 
(1-శి.8.14) నందును వారు _ “పరమ ఫురువుడే మనస్సును పవిత్ర 
మొనర్చుటకు సమష్ట్టడై యున్నాడని వీవ్పీ చెప్పిరి. ఈ సందర్భము 
ననే వారు మరొక ముఖ్య విమయమును (పతిపాదించిరి, “మనస్సు 
నదుపునం దుంచుకొనదలచినవారు మొట్టమొదట అనుమంత్రుడు 
క పర్యబహ్మమును వశీళ్ళతు నొనర్బుకొనవలయు 


నని చెప్పుచు, శ్రీభామ్యమున ని ట్లానతిచ్చిరి :. 


“ఉపనిష ద్భాగమున “రథమును తోలువానినే ఆత్మగా నెటుంగుము' అని 
(ప్రారంభము, “జ్ఞానవంతులు మార్గము కష్టమైనదని అందురు" అను ముగింపు నిజ 
మైన ధ్యాన పద్ధతినే కాక, భక్తుడు శ్రీవై కుంళము. నెట్లు చేరుకొనునో తెలియ 
జేయును.” -- (శ్రీభావ్యము : /- ఉర 
దీని నీ (కింది విధముగ అన్వయించుకొనవలనియ న్న ది, ఆళ్ళ రథము 
నకు యజనూని యన్సి శరీరము రథ మని బుద్ధి రథ చోదకుడన్మి 
మనస్సు పగ్గములని "తెలియ నగునుం అంత ర్యామిమయై న భగవంతుడు _ 

: ధ్యాన వృస్తువె యుండ్కి ఆళ్ళ బుద్ధిని నియమించుటకు (అదుపు చేయు 
టకు) ఏలు 5 కల్పించుకు. బుద్ధి మనస్సును, మనస్సు శరీరమును, 
చా 'హ్యేర్యదియములను స అదుపు చేయను. అంతే కాక్క 

“నమన (పాణీకోటి కర్మల కర్షృత్వ పరిగణన పరమాత్ముని ఇచ్చుపై అధార 
పడియుండును. నర్వాంతర్యామియ్రైన ఆ పరమాత్ముడు భర్తని ధ్యానమునకుగూడ 
కారణ మగును. ధ్యానమును గలిగించుటక్కు ధ్యాన లక్ష్మ్యమునకు కారణభూతమై 

యున్నందున, అ పరమాత్ముడే పొందబడుటకు గొప్పన్నై న ధారణా వసువు.” 
, ఎ (శ్రీ లామ్యము:[- 4 [0 


(కీమ్మదామానువల _ తూగబిద్యా రోహాన్యమ విత 


అని వివరింపబడినది. ఈ విధముగా మనస్సును పవ్మిత మొనరించుటకు 
పరమఫపురువుడు శేవలము సముచితమైన వస్తువే కాక్క అత్యంతావ 
శ్యకమైన వస్తువుగూడ అయి ఉన్నాడు. పరమ పురుషుడే ధారణకు 
ముఖ్య వస్తువుగ న్వీకరింపబడుటకు గల కారణము _ ఇాందోగ్యోపని 
పత్తున (8 14) 9 ట్లుదాహరింపబడినది* 
“ఈ న? వాని యాలోచన యె ట్లుండున్కో ఈ (పపంచమును వదలి 
యున్న తరువాత వాని యాలోచన అద్దే యుఃడగలదు,” 
కు. దీని అర్థము నిట్లు నీ న్వీకరించిరి ఖ్‌ 
“*ఆత్రని ధ్యాన మె ట్రున్నదో, మేం దాగని పొందును, ఎవడు (ఎహ్మమును 
పొందగోడునో, వారు (బ్రహ్మమనే ధ్యానించవలయును, ఎవడు (అహ్మపతీకల్త న 
మనస్సు, [పాణము, + శబ్ది మాదిగా గల మానసిక భావనలనుగాని; ఇం(దియ' వ స్తువు 
లనుగాని ధ్యానించునో; అతడు (బహ్మమును పొందజాలడు. ఎందు కనగా, అట్టి 


వ సువులను తమను మించి ధ్యాతను తీసికొనిపోగల ళ క్రిలేదు. (శేవలమ దై దెవికళ స 
మతమే మనస్సును పవ్మిత మొనరించగలదు.) అంతిమ ఉద్దేశ్యము జక పరమ 


పురుషనిగ పొందబడవలయును.” __ ( శ్రీఖావక్టిము : 4. తి. (4) 


ఛ్యానయోగమ. యొక తత్‌ క్షణో ట్లేశ్యము అత్మ దర్శనకని, అది శ్రీవ 
లము స్యృతినలన కలుగునని వెప్పబడీసది. వాని వాని కర్మలను అణచి 
“వేయుటకు భాక్క బుద్ధి చిత్తము మనస్సులకు ఇర్మదియ వస్తువుల 
నుండి మళ్ళించి, పరమపురుషున కున్ముఖ మొనర్పబడనలయును. ఈ 
సందర్భముననే పురుషో _త్తముడగు శ్రీమహావిష్ణువు, అత్యమ్భుత తేజో 
యత్రుడై, ధారణా వస్తువుని అట్టి వస్తువే ధ్యానమునందును కొన 
సాగునని తెలియజెప్పబడినది. 

ఫురుపోత్రమునిలో స్పర్శ వలన (సంబంధము నలన) మనస్సు 
పవి(త మొనరింపబడిి, నియం్మతిం పబడినప ప్వుడు, అది అత్మ తనలోనే 


17] 


తడి “క్రీ రాచూనుః కీర్తి కౌముది 


యున్నట్లు "కెలిసీకోనును, మనస్సుయొక్క_ సమక్షమున జాన (ప్రకాశ 
సుతో అత్మ (ప్రశాశించునని ఖా శ్రీ మ్మ దామానుజులు వివరించిరి. 
అంతే గాక అతని మనస్సుద్వారా మ్యాతమే (గ్రహింపబడగలదని 
చెప్పిరి. కాని, మనస్సు, ఆత్మ; మానసోప పకరణముద్యారా తనను తాను 
కనుగొనునని 'తెలిసికొనవలయున, ఆత్త గ్మదర్శన మనునది _ స్యకీయ 
మైన జ్ఞాపకము. పూర్వకర్మ (యభావము వలన, ఇం్యదియ వస్తువు 
ద్వారా కలత నొంది యున్నప్పుడు, మనస్సు అశుచి మైనప్పుడు" 
మానసోపకరణముద్వారా అఆత్మదర సనశ్తి పరిమితమై యుండును. 
అందువలన, ఎప్పుడా మనస్సు తన అపవితతను తొలగించుకొని కర్మ 
యోగ్య ధ్యాన యోగములద్యా రా (ప్రశాంతత నొందునో అప్పుడు 
ఆళ్ళ తన అపరిమిత జ్ఞాన పకాశమున తన్ను తాను దర్శించునని 
అళ్మయే జ్ఞాశృపచార్థముకాని మనస్సు కాదని మనము భావింప నల 
యును. ఈ సందర్భమున అళ్ళ దర్శ నమునుగూర్చి ఒక ముఖ్య విషయ 
మును గమనింపవలనియున్న ది= అత్మ (పళ్ళతినుండి 'వేరెనబే కార్టు 
పురుషో త్తమునకు శేషభూతమైన దనియు తెలిసికొనవలయును. 


“ఈ విధముగా ధ్యానమోగము నాచరించి అతడు (బహ్మ మగుటకు తగి 
యున్నాడు; (బ్రహ్మస్సితికి తగియున్నాడు. నమన బంధము కండి విడివడి అతడు 
ఆక్మానుభవమును పొందును. (బహ్మమైయున్న ఆత్మయొక్క న్వభావము నామ 
శేషళూతమై యుండి శ్రేషభూతమై యుండుటక్రు తగిన న్వరూప లక్షణములను గలిగి 
యుండి శ్రేషభూతుడై యుండుటకు తగిన అపరిమితక్ఞానరూపుడై యుండవలయునని 
చెప్పన్రైనది. '*కాని, దానిని మించిన నా ఇతర (_ప్రపత్రిని తెలిసికొనుము.'.. 
(పనన్నాత్మ, క్లేశ కర్మాదులు లేక; అకలుష న్వరూపమున నన్ను గురించి కాక్క 
అతనికి ఇతరుల యెడ దుఃఖము లేదు, నాము వ్యతి రేకమైన దేనినైన, అతడు అలో 
చింపడు, ఆధింపడు. అతడు నాయందు కాక్క నమ న (పాణులందును ఉదాసీనత 
గలిగి ఏ (ప్రాజినై నన్ను ఏ వస్తువునై నను తృణముగా భావించ్చి నాయందలి_ పర 


(ీమదొమానువులు = తూగవిద్కా రవాన్యము 4తి/ 


భ కుని పొందును. అనగా - అతడు నర్వేళ్వరుడను, నిఖిల జగ దుత్చ తి సితి లయ 
యుతి జ 
కారకుడ నగు నాయందు (_పియానురూపమగు భఖ కిని పొందును.” 


_-- (గీతాఖావ్యము : 12 _ లొతి, తశ 


శ్రీమ్య దామానుజుల మోవ్లోపాయ మంతయును, అళ్ళ (జీవాళ్ళ్మ 
పరమాళ్మకు 'కేషభూతమై యుండునను వి శేవముసు తెలియకే య.నన్సి 
ఈ విశేషమును అవగత మొనర్నుకొనుటయే కర్మ యోగమునకు మూల 
మని వి స్తరింపబడి యున్నది. ఈ అవగాహనమే  యోగమునాదలి 
ఛారణ _ ధ్యానముల మధ్యగల సంబంధ మని తెలియుచున్నది. ల 
భగనంతునకు శేషభూతమై నదను ఈదృస్టికర్మయోగ ధ్యాన యోగము 
లందు తెలియజేయబడిన సాధారణ భక్షి కాక్క పురుషో త్త మునియందు 
పరమభ క్రిని అభివృద్ధి నొందించును. 


ఆ) నరవిద్య న్‌ 

జ జే త దు య జ 

పర్మబహ్మమగు పురుషో త్త ము గ్‌ స్వచ్భంద జ్ఞాన స్వరోప 
మైన (వియతమమైన, నిరంతరమైన అన్యవ స్తు నిర పే మెను భక్రి 
పూర్వకిమైన ధ్యానముచేత నే పొందబడనలనిన వాడని శ్రీమ్మదామా 
నుజు లానతిచ్చియున్నారు. (పశ్యతినుండి భిన్నమెన, పరమపురుషు 
నకు శేషభూతమై మొప్ప ఆత్మదృష్టియే పరభక్రి నభివృద్ధి జెందించు 
నని తెలియజేయబడినది. పరభక్షి పురుషో త్తమునియందు పరవిద్య 
నుదయింప జేయును. యోగియెనవాడు, అఆత్మదర్శ నమున తాను 
ముఖ్యముగా పురుషో _త్తముడగు పరమపురువునిపై _ ఆధారపడి 
యన్నటు, ఆయనయే భకికి ఉతమమనెనవాడన్సి వొ సవముగా 

తెగా యాతి జాతి 0 యత 

ఆయనయే పరమ (_పాప్యమనియు ఆయన ఒక్క_దే _పాపకుడనియు 
"తెలిసికొనున్వు ఇట్టి పరిపూన్హావగాహన గలిగి అతడు పురుబోత్తముని 
యంచే మనస్సును లగ్న 'మొనర్చును, 


లివి (లీ రామానుజ త్తి కొముది 


“నేను వాసుదేవ శేషతరైక రసుడను, వా న్వరూపము, స్థితి వపు త్తియు 
ఆయనపై ఆధారపడి యున్నవి. ఆయన అనంఖ్యాకములై న కల్యాణ గుణమ్సలచేత 
పరతరుడు!' అని జ్ఞానవంతుడై, 'వాసుదేవుడే నా _పాప్యమ్ము (పాపకమును. నా 
మనస్సునం దొండుఇతర మేద్రై నను ఆయనయే. ఆయనయే నా సర్వస్వము" అని 
అతడు నన్ను గూర్చియే పోవును _ నన్నే ఉపాసించును ” 

స్తై (గీతాభా మము ని ౮ - 89) 
ధ్యానము లేశ ఉపాసన అనునది స్టృతిరూ పాపన్నము. పరమ పురు 
షుని గుణగణములను భ్రావింపజేయునది. నిరంతరము భగవంతుని తల 
వీంప 'జేయనటిదీ. నన్నే మనస్సున గలిగి _ నా భద్తుడవు కమ్ము? 
అను విశేషములు గలిగియుందున దై యుండవలసినది. ఇందులకు గీతా 
భాష్యమున (శ్రీమ్మ్యదామానుజు లిట్లు సాయించియున్నారు గ 

“వర్వేశ్వకేళ్వరుడను, _విఖిలహేయ (ప్రత్యనీక కల్యాచ్హైక గుణార్జవుడను, 
నర్వజ్ఞుడను; నిఖిల జగదేక కారణుడను, పర(బహ్మవాచ్యుడను, వురుషో తముడనగ్గు 
నాయందే, త్రైలధారవలె అవిచ్చిన్న మనోనిష్టము గలిగియండుము. ” 
" _ (గీతాభావ్యుము : త _ తశ) 

ఈ పర్మబహ్మా "వేదాంత (గంథములలో అజ్ఞావిం పబడిన వివిధ 
విద్యల సనుసరించి యుండవలయునని తెలియుచున్నది. ఏనిలో _ స్వ 
ద్యిద్య; భూమ విద్య, దహర విద్య, ఉపకోసల విద్య. శాండిల్య విద్య, 
వె శ్య్వానర నిద్య, ఆనందమయ విద్య అక్షర విద్యు అన నవి వాల 
ముఖ్య మైనవి, ఈవిద్య లన్నియు (బ్రహ్మముయొక్కరీతిని అనగా _ 
ఆయనస్వ భావములనువర్ణించును. ఉదాహరణమునకు -దహర విద లో 
(బహ్మమును ఈ (క్రింది విధమున ఛ్యానించవలయునని శఆలియజేయ*డీి 
నది. ఇందు (టైహ్మము నొక దహర (చిన్న) అకాశముగ హృదయ 
స్థిత నొఫర్చి, ఈ _పపంచమందలి ఉన్నవి, లేనివియునవై న సమస్త 
గుణగణ ములను . సకల వాంఛలను గలిగియుండ్కి అపహతపాపమా 
నుడై, విజరుడై, విమృత్యుడై ) విశోకుడై, విజిఘత్సుడై) అవీపా 


(శ్రీత(దామానునులు  యూగలిద్యా రవాన్యము శ లీతీ 


నుడై యుండి తన ఇచా సంకల్పముల వేత ఎల్ల ప్వుడును "'కెలియబడు 
చుండువాడగు. ఈ విద్య లన్ని ౦0టియందును (బహ్మము సగుణ్యబహ్మము 
గనే యుండును. దీనిి భగవ దామానుజులు శ్రీ భామ్యమున నిట్లాన 


తిచ్చి యున్నారు న 
“పరవిద్య లన్నిటియందును నగుణమే _బహ్మోపాన్యము, ఫలము. గూడ 
ఏకరూపమైనది.” - ( అ్రీలామ్యను: క - [= 80) 


సద్విద్యనుగూర్చియు. శ్రీమ్యదామానుజు లీ విశేషమునే స్థాపించిరి. 
వారు వేదార్థ సర్యగహములో __ 

“నమర్థులగు పూర్వాచార్యులు తమ వ్యాఖ్యానములలో వివరించినట్లు నద్విద్య 
యందలి 'తత్‌ త్వమ్‌ అసి" అనుదానిలో _ (పార్ధనాయుతమగు ధ్యాన వస్తువు నగుణ 
(బ్రహ్మమే. నమస్త కళ్యాణ గుణములును ఆయన న్వరూపమునందు స్వాభావికమై 
యన్న కల్యాణ గుజములచేత ఆయన ప్రార్ధింప బడుచుండును. ఈ కారణముగ 
నద్విద్యలోగూడ నగుణ్యబహ్మమునకే ఫల్మ పా ప్రి కలుగును.” 

(వేదార్డ నం(గవాము * 56,) 
అని తెలియజేసిరి. 

(పతి ఒక్కటియును వాంఛి తార్థమును నెర వేర్చుటకు స్వయ 
ముగ తగి యున్నందునను, ఒక్క_దానికంశు. ఎక్కువ అభ స్రైనీంచిన 
విద్యలు చక్కని ఫలితము నివ్వజాలనందునను భ కుడ సవాడు ఏనిలో 
ఒక్క విద్యనే అభ్యనింపవలయును.. ధనము పొందవలయు నను 
ద ఎపీలో: సంతాన (ప్రావ్షికె, స్వర్ణావాసమున్నతె చేయబడు. గొప్ప 
నైన సమ్మస్దను ర్రైెన్క కర్మాచరణము గొప్పనైన శ్రతిథల మిచ్చును, 
కాని, (టహ్మవిద్యల విషయమున నిట్లు శాదు టహ్మపాక్షి కిటు 
వంటి తరతమ భేదములు లేవు, ఈ విశేషమును నిస్ధారించుచు శ్రీమ 
(దామానుజు లిట్లు విశదీకరించిరి ;_ 

“అన్ని (బ్రహ్మ విద్యలయందును అనవధికాతశయ (బహ్మానుభవము భేదము 
లేదని చెప్పబడినది, ఆ [ఐహ్మానుభవము ఒక విద్యచేతనే పొందబడినవుడు, 
ఇతరముల (ప్రయోజన మేమి?" __ (శ్రీభామ్యము లత. త్‌- ల.) 


శ్రలిడీ (ీ రొమానువు త్తి తొ్‌మది 


ఈ సందర్న్శమున (టహ్మమునక్తు సంబధించిన కొన్ని లక్షణ 
ములు (ధర్మములు, లేనివ్రో (బ్రహ్మమును సముచితముగ_ తెలియ 
సళ్లు యగును. (ప్రల్యేకమగ నెన్ను కొనిన విద్యకు గల లక్షణము 
లకు వీనిని చేర్చి, ధ్యానించవలయును. అవి సత్యము, జ్థాసము, ఆనం 
దమ్సు అమలత్వేము అనంతత్వ మనునవని చెప్పబడినవి. 

“ధ్యానవ నువుగ (బహ్మముయొక్క నిజమైన తలంవు గలభిగియుండుటరు 
నత్యము, ఆనందము మొదలగువానిని పరవిద్యలను చేర్చువలయును. *“కనీఠకరము" 
వంటి అదనవు లక్షణములు = వాన్హవముగ అవీ వానికి సంబంధించిన విషయమును 
వదలియుండనప్పటిక్కి (బహ్మము విషయమున అనవనర మైన మూలపదార్థములై నను 
ఎచ్చట అవి _పజశ్యేకమ.గ ఉదాహరి.పబడవలెనో, ఆ యా విద్యలందు మ్యాతమే 
అవి చేర్చషడవలయును." 

-- (శ్రీభావ్యూము ఏ4. [= [,4-0= జా 


ఒక్కసారి మ్యూతమే (టవ్మామునుగూర్చి వేయబడు ధ్యానము 
అంతగ (పత్మేకతను గలిగియుండదు. అంతకగంశకు దాని ఉచ్రేశ్స ము 
శేవలము పరమపురువుని యందు భ క్ని _పకటించుట కొక సాధనమై 
యొవ్పీ, త్మీనమైన భొక్రిని ఉత్పాదించుట్క ఆ భక్తి ధ్యానము 
నకు గోంపోవును, మనస్సు భగవంతుని చక్కగా కలిగియుండిన, 
ధ్యానము భక్తిని ల్మీవతర మొనర్భ్చును. ఆఅ ధ్యానము భక్తునకు 
మరింత (వ్రీతికరమగునంతనరకు, ఆ ధ్యాన వస్తువుగ నాండిన 
భగవంతుని మొననిక తున్టి మరింత స్పష్ట మగును, -ఈ తరుణమున 
ఛ్యాన మొక ఉజ్జేశ్సమును సాధనమని "చెప్పవలయును. భక్షి ఒక 
రకమైన జ్ఞానము. అది ఆనందముగ ఫలిత మిచ్చుటయేకాక, స్వయ 
ముగ ఆనందమే. భక్తి యోగి పరిపూర్ణమెన భక్తితో భగవంతుని 
ఆనందపరచుటనలన భగవరతుడు దానిని తన చెంతకే. చేర్చును, 
వాస్త వముగ ఆయన వానిని తనలో లీన మొనర్భుకొనుటకు బలవం 
తము చేయబడును. తన (పారబ్ధ కర్మము నశించినంతనే భక్తి యోగి 


మైనవాడు తుత్యషము*ళ ఆ భగవంతుని అనుభవించునసి, ముకు 


(ీమ(దామానుజులు = యోగవిద్యా రవాన్యము శలిల్‌ 


డైన పిదప ఆయనను నయనములద్యా రా అనుభవించగలడని తెలియ 
'జెవ్చబడీనది. 


భి యోగముద్వారా పొందబడునట్టి మూడు గమ్యస్థానము 
లున్నవని శ్రీమ్మ దామానుజు లానతిచ్చి యున్నారు. అవి 1. ఐశ్వ 
ర్గమ్కు 2. కై వల్యమ్యు 8. భగవానుడు అనునవి. ఐశ్వ ర్యాక్థి 
మైనవాడు _సాకృత సంపదల నాశించువాడు కావున, మోక్షమును 
బడయజాలునని స్ప్టీకరించిరి. ఇక క్రై వల్యార్థిని గూర్చి __ 
“బిజ్ఞాసువు = (పకృతి వియకాత్మ న్వరూపావా పిని గోరువాడు.” 
-- గటీతాఖాన్యము : 7 _ [ర 


అనగా _- *_పకృతినుండి 'వేరెన ఆత్మదర్శనము ననుభవింప గోరిన 
వాడు" అని చెప్పబడినది. భగవ్యత్చొ పని గోరువాడు “జాని అని 
జ్థాని నిట్లు విశదీకరించిరి ;___ 

“భగవచ్చేషతై కరసాత్మ న్వరూపమును తెలిసికొని పకృతి నియ క్రమైన 
కేవలాత్మయందు నిలచియుండ3, భగవంతుడే పరమ(ప్రాప్యమానుడని తలంచి, 
భగవంతునే పొందుట కిచ్చగించుట.”_  _ ((గీతాఖావ్యూము * 7-86.0) 


అందువలన) కై వల్యార్థి మెొనవాడు _ అత్మదర్శ నముతోడనే నిలచి 
పోవునన్సి భగవళ్చారప్లి గోరువా డట్లు గాక పరవిద్యోపాసనకై 
పురోగమించునని 'తెలియజేయబడినది. పె మూడు విధములవారును 
పరనూత్మనే ఉపాసించువారై నను, ఐశ్వర్య, కై వల్యాష్థల కన్న 
జ్జానియే వాల గొప్ప యోగి యని చెప్పబడినది. అందరు యోగుల 
కన్న (వల్యేకించి, ఐశ్యేర ని వైవల్యా్థలకన్న ష్టం (గేస్టతముడని 
ఇట్లు వివరించిరి ;_ 


“నాయందు మనస్సు నుంచి, అత్యంత _పియుడనగు నన్ను చణమా(తమైనను 
ఎడబాసి నహింపజాలక, మత్సా ప్రి వీషయమున్ల తొండర గలవాడ్డై యుండి, ఎవడు 


శల్‌ర (కీ రామానున శీర్తి తొముది 


నన్ను సేవించి, పూజించి, ధ్యానించనో _ ఆతడు అందరికన్న (శేష్టతముడు.” 
- గీతాభావ్యము 2 ఈ. 47, 


అందువలన, జ్ఞాని యొక్క మార్గము సులభమై, శ్నీఘముగ ఫలము 
నిచ్చునట్లీ దై యుండ, క్రై వల్యార్థి మె నవాని (యయత్నము మిక్కిలి 
(శ్రమతో కూడినట్టిదని విదిత మగుచున్నదిం 


శ్రీమ్మ దామానుజులు మోక్ష పావ్వీకి యోగాభ్యాసము అత్యం 
'తావశ్యకమైనదని నిన్ధారించిరి. 'యోగసాధనోథ్టేశము భక్రియే అని 
తెలియ చెప్పబడినది. నూనసీకమైన ఈ యోగసాధన, వరమపురు 
షునిపై ఆధారపడియున్నది. ధారణ - ఛ్యానములతో విలక్షణమైన 
ఈ యోగమును ఎందరో మహోదయు లనుస్టించిి పరమాత్మ దివ్యచర 
శారవింద ఛ్యానానంద పషరనళులై , చిరకాలము జీవించి భగన ద్ద 
సం ేశముల నెంద అెందరకో (ప్రవచించి ఇప్పి, ధన్యాత్ములయిరి. అట్టి 
మహాయోగులు నేటికిని జీవిచియున్న ట్లు ఎన్నెన్నో దృ స్టాంగము 
లున్నవి. శ్రీ మ్యుదామానుజ టా. సార్వభౌముల ల స్త 
“మహాయోగి చేనరబాబా అనువారు యోగ బలమున నేటికిని జీవించి 
యున్నట్లు 1[_9.1983 లేదీ ఆయ్యధ పృతికలో పళటితమైనది ఇది 
మిక్కిలి ఆళ్ళ స్పర్సుకరమైన విషయము. బేవగళాశూవారి వయ స్పెంతో 
"తెలియదు, వారి శిషు వలే 100 సంవత్సరములకు మించినవా రున్నారు. 
భారత పథమ రాష్ట్రపతి డాక్టర్‌ ; రాజేం్యద్మపసాద్‌. చిన్న 
తనమున తన తండితో కలిసి ఈ "బాబాను దర్శించికట. ఆయన 
ధ్యాన సమాధిలో నుండి మానస సరోనర (ప్రాంతమున దీర్ధ 
కాలము తప స్పోనరించిరి, సంస్కృత భావమలో బాబా మహాపండితు 
డనియ్యు వేదములు స ఖ్రలరులు గీత ఉపనివ _త్తులనుండి శ్లోకములు 


(బ్రీచ[దోమాను ఊలు జ యోగవిద్యా రోవాన్యము శత? 


సులభముగా ఆయన నోటివెంట వచ్చుననియు పేర్కొనబడినది. 


సర్వజీవకోటిపట్ల ఆేమయే సర్వాత్మ దర్శన సారమని "బీవర బాబా 
జీవిత సంబేశము నిచ్చిరి. 


మోశ్షూర్ధలై న భక్త శిఖామణులగు పొంధులు _ అపార 
కారుణ్య సాశీల్య వాత్స ల్యౌ చార్య మహోదధియు అన వధికాతిశయ 
'తేజోవి రాజితుడును, నిఖిల లోకైక శరణ్యుడును సర్వాంత ర్యామియు 
నైన పురుషోత్తముని దివ్య కటాక్షము నంది, చరి లాద్ధలగుటకు పరమ 
పవ్మితమైన శ్రీ మ్యదామానుద యతీం్యదుల యోగవిద్యా రవా 
స్యము పొాధేయమై అలరారుచున్నది. 


“ధామానుజార్య దివ్వాజా, వరిశా మభివరితామ్‌.” 
థి వ్యాద్దా అం ల 





జో 
ధ న ర్దా ణల 
*థ క్ర కవి శేఖర! 
శ్రీ వుతుంబాక శ్రీషృష్ణయ్య 
క్ష 
కామదీశ్న 
శ్రీరమ్యుంబును = మోశన్లదాయకము _ సం నేవ్గంబునై పుణ్య కా 
-వీకి గర సుజాతమె, విమలమె, వేదాంత రూపంబునె 
భి యా టి ౬ 
శ్రీరంగేళు నివాసవీఠ మగుచున్‌ జెల్యొంద సుత్నేతమై 
శ్రీరంగం బు పటణంబు గల దుర్వీ బేవి నీమంతమె. 
ట . టు 
ఆ ఫుర గోపుర _పకర మంబర చుంబనలందు. గో వెలల్‌ 
చాపు! హేమ రత్న ధనరాసులతో దములదూంఫ ; దీర్ధికల్‌ 
శాప విమ? కింబే ము విరజానదు లౌను ; విశేష మే మనన్‌ 
గాపుర మద్ది విష్ణుపదళంజములన్‌ భజియి౦చువారి!ిన్‌ , 
అయ్యథది వెన్లవో త్త ముల యాలయ పంక్తుల కాలవాలమై 
యెయ్యెడ విన్న సూన్ఫతులె, యెయ్యుడ (దావిడగీతనామమే 
తియ స్టన్‌ తియ్యనై చెవికి6 తృ వీ నొనంగును దిన్నగానమై 


భి 
యయ్యె |! రంగధామమున కయ్య బె సాటి మ అేది లే దనన్‌. 


ఖీ లీ 

భావం బెంతయు రంనాథపద నేవాస క్షీ బుట్టిపంగా 
సావేరీ ఘనరాగ మేళనమునన్‌ సద్భ _క్తి గీఠంబులన్‌ 
(దోవన్‌ బోవుచు. బాడుచుం డెదరు (పత్య్యూషంబునం దా పఫ్యరిన్‌ 
శావేరీ విమలాంబు సంతతులం దోంగన్‌ జేరు పుణ్యాంగనల్‌. 

డన్‌ జూడగ (గొత్త యొచు మిగులన్‌ జోద్యంబునై యొప్పుచున్‌ 
"నాండున్‌, నేండున్కు నేపుగూడ గుడులున్‌ _బాకార కుడ్యంబులున్‌ 
ాడున్‌ రంగని భకి గీతికల వీన్నాణంపు రాగంబులన్‌ 
ఏడన్‌ జాల ర బెట్టీ మూఢు లయినన్‌ వీశ్షీంప (శ్రీరంగమున్‌. 


భనుర్జాను శీతల 


ఆ పురం౦బున మల్ల విద్యానిధి యయి 
కాసు పీసముగల ధనున్హాసుం డనెడి 
'పేఠు గల్గిన యొక్క హీర గలండు 
యింతిలడిచె న్‌ చెంచు నతండు. 


సారములే౨ సరిసరణ సాగర మిదుచు నోలలాడుచున్‌ 

దీరనము పొరమున్‌ గనక _ నీతియు, లజ్జ్ఞయు, ధర్మచింతయున్‌ 
మోటీ చరంచుచుండు6 బోలిమేరల చాటిన కామదీవష్ల ; శ్శం - 
గార రహసైకమూూర్తియయి కన్నును మిన్నును గాన కెంతయస్‌. 


అతని కీడు జోడు నగు భార్య గల దామె 
సొగసు లొలుకు నట్టి సుంద రాంగి 
'హేమవర్డ్మ యాట హేమాంగి యను పేర 
బిలిచినాఠర లా*పె వీన్న నాంట. 


కాంతాకూప ము దిట్టు లుండవలెనాన్‌ గందర్చు "బీచేరి య 
త్యంతం బెట్టుల దీర్ని ్గ "దిద్దుకొని సంథ్యాకాల వన్య? 
నం దరీంచుమున్న టుల దోంపన్‌ జేయు నిక గంబుగా 
సెంలే సార్థకనామ ధేయ శ. నా హేమాంగి హేమాంగియె, 


అసలె శాముకు:ః డింక నాథ న నిజకాంత 
మిసీమి నెసంగునట్టి బిసరుహోశ్లీ ; 
ఆద్యథార నిడిన యగ్ని రీతిని చవ్‌ొని 
కామవృష్తి మొొటుల ఆాలకుండు 1 


కులుకుమిటారి | (కొన్నెలత | కోర్కుల పంట | వయస్వినీ! సుధా 
కలశము | నాదు జంట | కులకాంత | మదీయ శుభోదయా | కళ్ళా 
విలసిత | యంచు నెల్ల పుడు బిల్చుచునుండును 'వెంటనంటి ; యా 
'చెలతను కాయలే, డొక నిమేషమయేని యేమి చ్మితమో | 


పశ శీ రొమాశువి త్తి కొమది 


కమ్ము కసురి చుక్క కలిక మోమున దిది 
అజాత ౧ 
యా మోము మోమున కద్దికొనును 
అంగ రాగ మలంది యది యారకశయ మున్న 
కాంతను బిగియార గాగలించు 
తల దువ్వి వాల్టడ 'వెలయించి నీటుగా. 
(టక్కకుం జేర ఈ టైనం దాల్చు 
మేలి భూవల నెల్ల మెడ వైచి _వీయనున 
వానిలో. గొన్ని "తా వె చికొనును 
€ి.. 
న! పయ్యెద నొక కొంత గవ్చికొనును 
అతివ విజెమున నొక కొంత యారగించు 
మహిత భక్రిని దైవ నిర్మాల్యములను 


అతివ పయ్యెద జార నది చక్క దిద్దును 
సిగపూలు వాడం (గె త్తగ నమర్భు 
తరుణి గానము నేయం దంబురా నందించు 
(శమ వారి తాళ వృంతమున నాద్బు 
పడతి నాట్యము సేయం బదకింకిణు లమర్చి 
(పక్క. దాళంబుల బట్టి నిలుచు 
బోటి గృహోద్యాన వాటిని విహరింప 
రవిదీ వ్హీ నణప ఛ్మతమును బట్టు 
సకీియ నడువంగ మార్గము చక్కబటచు 
ముందు గతి. జూడ కాతండు మోహనశత 
మెలత నేవయె నిత్య నైమి_్రికములు 
గాగం (బొద్దులు వుచ్చు దుష్కాల హతిని. 


ధశనుర్జాను శే [ 


తరుణి విడనాడి యొక నువ ర్త బయేని 
కాల మిం కొక్కరీతిగాం గడుప లేండు; 
నాతి బుతుమతియైన మూన్నాళ, ? విరతి 


కల్పశతముగం దోచున క్కాముకునకు, 


(పళృతి చేతను సవాజ సంపా_ష్ట నుయిస 
వ్యాధి యొకవేళ నాపెకు వచె గ్‌ నేని 
యళయ మయ్యది _ తను జుట్టవచ్చి నట్లు 
విధిని దూరుచునుండు నెవ్వేళ యందు. 


నాతి! నే నియ్య'ె స్వాతి మేఘుండనై. న 

విద్యు_త్సరంగమై వెలయు దీవు 

బ్రాని మ్‌ 

పూబోడి! నేనిచె పూర్ణ్మచం్యదుండనై న 

జ్యో త్స్మాస్యరూపంబు నొంబె దీవు 
అతివరో | నేనిచె యప్టంబ "నీ మైన 

అందలి మకరంద మయ్యె దీవు 
వాల్లంటి | నే నిదె వార్నిధి నే మన 

వారి తరంగమె వరలె దీవు 

నూ. 


అనుచు నిజకాంత కాతసి యబ్బురంపు 

వలపు లొలికించు పలుకుల బలుకుచుండ 
తత్త్వ మెతుగని యా ధనుర్హాసునకును 
తరుణి యెడ గె నిట్టి యనగలేన్‌ వ 


'ాల్య మ్మితుల గన్న భామీంపం డెన్నడు 

భార్యతో సర్మగర్భములు దళ్క 
ఇతర కార్యము వేయ నెంచం డేనాండైన 

నిజకాంత పరిచర్య నియతి దక్క 


2జీడీ '్రీ రొచూను కీర్తి కమి 


పగమేళు జి తీంపం డర నిమేషమ ని 

తరుణి లావణ్య చింతనను దక్క 
సద్ద్రంథ పఠనంబు సలుప6 డెన్నందును 

దన్వితోం గోవు స్యూతములు దగు 


అన్య మజుగప యిట్టు లనన్యభ్తి 
నతివవై జూపు విషయభోగానుర క్తి; 
పొలతి నేవయె యాతని భుక్తి ముక్తి 
కపణ లేనిది కటకటా కోమశ క్తి! 


అతండా మన్మథ మన్మథుండు _ ముజీ భార్యారూోప మరశేమి యా 
రతి రూపంబి _ సమ్వన్హ సంపదలకా రన్యంతేయమన్‌ లోటు లే; 
దతి రోపాథిక సంపదల్‌ గలుగ న య్యూలున్‌ మగర డిరకల గో 
మ తిరోధోనముగోంతు రే? ముదిమి సర్మపా_ఫ్టంబు గాకున్న చోన్‌ * 


+ కాసార జెలపీచిశా జోలికలయర6దు 

దూగాడు రొయంచ్‌ దోయి యనంగ 
మినీమి 'వేన్నెలకారతి మేనీ యూక్‌సమున! 

రంత లాడు చకోరము లశ 
(పొవృ ట్పయోధర థ్యానానుగతి న్‌ 

శీభిక్‌ జరించెడి శేకు లగంగ 
గోన గోన6 (బీయఖాపు లనయరబు సలుపుచు 

గన కన లోడు దెక్క్‌న జంగ 


గూోడియు6ిడి యెల్ల కోర్కులం బండించు 
సేద్యవ్య_త్రీయందుం జి త్త మగుట 
. (బొద్దు (గుంకు "బట్లో _ వపోడుచుట యెట్టులో 


ధనుర్దాను క్‌శతీ 


ఆమని (పొద్దులందుం జివ్రరాకుల సెజ్టలం బూలదిండ్హ "నెం 

లే మృదులమ్ము లౌనటుల దీరిచ్చి గొజ్జగి సీ ర్విదిల్చి కొం 
జామర మ్మొ లంచులను దావ మనోజ్ఞ ముగా నొనరి సి యా 
రామమునందు వెన్నెలల ర్యాతులం బండెద ెంతొ వేడుకన్‌. 


నలఫులు తేనె సోనలయి వడ్డికి చారగ వార లిర్వురున్‌ 
గులిశెడి గూటి గువ్వలయి కోయిల పాటకు వంత బాడుచున్‌ 
జిలిబిలి మాట లాడుచు వశీకృత బర్హ్మియుగంబు నాట్యమున్‌' 
సలిపెడి వేడ్క గాంతురు వసంతమునన్‌ దమ సౌధమందునన్‌, 


ఆ శశివర్ణ సౌధ సముదంచిత కుడ్యమునందు నై! నా 

రీళుని వ్మిగహంబు గని _. “యిట్టుల బుట్టగ నోచ మైతి మం 
వాశలు (గమ్మరించుకొని యా తరుణోజ్జ్యల రూప దంపతుల్‌ 
పేశల శాహూువల్లికలం (బితిం 'బెనంగెద ఆెంతొ వేడుకన్‌. 


పూవుల్‌ గంధము మేలి యత్తి రువులన్‌ బుష్టాములన్‌ గూర్చి యా 
ఫూవిల్మాని గులాములై, యొరుల మూపుల్‌ వారు లన్షీంప జ్జ 
'యీవేళన్‌ ముని మాపులందు విధిగా నేతెంకు రా ఏథులన్‌ 


గావేనీ సికతా విహార కలనా కాతూహల స్వాంతులై. 


మొన మొస 


న్‌ నాటిన మొలలు వికసీంప 
మట. 


లచ్చి తెచ్చితి సంచు మెచ్చి యిచ్చు 
రమణి 1] యియ్య వె గంధరాజ పుమ్చము లన్న 

(వియము నీ కంచును బిలిచి యిచ్చు 
హేవూరిగి |! నీ కివి యేరి 'ఇెచ్చితి నంచుం 

బరువంపు నూత్న చంపకము లిచ్చు 
పొాటలాధరి ! నీకు కూగు బాగిది యంచు. 

బాటలీ పుష్ఫంబ'౬ బట్టి యిద్బుం 


శీశటీ శ్రీ రొమోనువి శీర్తి తొముది 


ేత్తరక మీద్ది _ దీనిని. గోరి తెచ్చి 
(వోదిం జేసితినం చేవో పూలు చెచ్చు న 
వెలదితోడ గృహోద్యాన వీభులందు 
సరుగు వేళల నా నవ యౌావనుండు, 


ఆతడు పూలు శాల్చ వకుళ్ళాగము నెక్కి వదుల్చు నరతేలో 
'బారర లాడి యాతని కపోయ మెటేని ఘటిల్ల వచ్చు స్పేనం 
ాతనిమిోది (పేమమున నాబిడ చెట్టు విదుల్బవద్దు లే 
'చేశుల నేరు పుష్పములు శేకురు చాలును డిగ్గి ర మ్మనున్‌, 


లకుముకీి వీట్ట "లు ఉపదిలంబుగం. జేపల టక్కు టక్కునన్‌ 
(కటిత చాకచకమున6 బట్టునొ, య్యుతె కోరమకంబులన్‌ 
జకచక బట్టుథోంచును బనందుగ వెన్మకు (దిన్ని కొట్టుచున్‌ 
టి గ్రా ఎ టి 
వికవిక నప్వుచుందు రలి వేశియు నాతడు (శ్రీడలందునన్‌, 


+బంగరు బొంగ రాలజిత। బట్టి, యి వెట్టుల నుర డె. బల్కు మో 
యంగన? యంచు€ గాంతహృదయంబున. జూపునిగుడ్నినాపె యా 
సంగతి కర మెంచియు - రసజ్ఞ నే నే సనిగి నవ్వు నోంచుచున్‌ 
భంగిమం జూవీ నవ్వు( జిజు నవ్వులు వన్నెలపూలు బూయంగన్‌ , 


ఇది యని జెప్పగ జట 
సృాడయంబున 'కెప్ప డేది యిష్టం బగు న 
య్యుది యొల్లను విడకుండగ 
శడ్‌నున రమియింతు వార లాయా 'యమేడలన్‌. 
నలయపర్వత సానువుల బటీరణాాయ 
విడిది శేగెద రోక్క వేళయంము 
శరడిండు చందికా జీ ల్యౌనభన మండ 
" బయల నుండెద రొక్క పట్టునందు 


భనుర్జాను శ శజీల్‌ 


వనలఠా కుంజి నివొసోనుభన కాంక్ష 
గాన శేగెద రొక్ట కాలమందు 
నావికాయాత సౌఖ్యానహంబని యొంచి 
పోవుచుందురు పూల నానయందు 
అప్వు డప్వుడ పొచిక లొడుచుం దు 
చిలుకలకు మాట తెంతయు. జెప్పచుందు 
"వేజ పలుకంగ నేలపో వారి యునికి 
సకల పరిపొారయుత పంచశరుని యునికి 


పొంగడి యావనంపుం బరిపూర్ణ్మ ఫలం బిది యంచు వారలొ 
యంగజునేన య్బి్టు లనయంబును సల్పుచునుంకు నంత, హే 
మాంగికి నొక్కనాం డుదయ మంటె న బేమి విచ్చితమో మదిన్‌ 
రంగని యుత్సవంబు గని సలి (యమొక్కిడి కోర్కి యంతయున్‌ , 

ఆపె కా రీతి నంతయు నాస గలుగం 

దనదు కోరిక సప్పుడు దయితునకును 

“దెలుప, నాతండు సమ్మోద కలితుం డగుచు 


నంత నాపె నలంక లలే వగు మటన్న, 


వలిపంపు గెంబట్టు వస్తుంబు ధరియించి 

రవణించు మేల్‌ జరీ రవిక దొడిగి 
అందందు మితముగా నమరించి భూసపల 

సవరలె న ముత్యాల సరము డాల్చి 
అరవిచ్చి చివురాకు లొరనీ కాంతుల నీను 

పుమ్చ గుచ్భములు (ొమ్ముడి ధరించి 
కమ్మ పుప్పొడి ముఖమునం దిద్ది 

యగరఠునం దిలకం౦ంబు సమరజేసీ 


19) 


2జీర్‌ 


(లీ రామానువి శీ లి కౌముది 


సంకుమదసార ఘనసార కుంకుమంపు 
లేత మెయిపూత వాసనల్‌ నిగ్గు జూప 
సాగసు లన్నియు నొకచోటం జొచ్చినట్టు 
జ “జ్‌, 
లంత సంస్కృతి యయ్యె వామాంగి మిగుల 


అసె యిట్లు లలంకృత యుయిన గాంచి 
తనకు దగినట్టు లా ధనున్హాసు, మేలి 
యుడుపులం దాల్చి యాసెకు గొడుగు. బట్టి 
నేవకుని రీతి రంగని సేవ కరిగె, 


ఆచజార్యాగమనము 


పొడుగునకున్‌ దగు పుష్టి _ పచ్చని మేను 


నాజాను బాహువు లమళ వాడు 


సాగపై న నానీక _. సువిశాల ఫాలంబు 


కడు దీర న్మేతముల్‌ కలుగు వాండు 
ఖు 


' అరుణోదయ (పభ్ళల్‌ వీరజిమ్ము శుభంపు 


కాహాయ వస్త్రుముల్‌ కలుగువాండు 


వనువె ట జనుబెంచు వేద పాఠక్కులె న 


సభ్భా్యస్త్రు భూసుర సమితివాండు 
కరుణ వర్షించు వాఫప్నలం (గాలువాండు 
సి గత గాంచిన యోగ్యపదీ _వ్రీవొండు 
అడ్జియే రంగపురవీథి నరుగుదెంచె 
భక్తిరసనణా ర్హి యగు పర్శివాడకుండు, 


సడికట్టు బిగియించి వడి వడి సను ₹ేగి 


లు మ! 


భి భావంబుచేం బవములం గడలింపం 


జాలక కస్నేళ గ జార్చువారు 


ధశుర్జాను శ్రీశ 


సర్వాపరాథముల్‌ శ్షమీయించు మంచును 
శాళులు కన్నీళ్ళం గడుగు వారు 
చముహీత విద్యారూప మంగళం చిచెయంచు 
స్వ స్తీ వాళ్య౦బులం బలుకువారు 
(పాంగణంబుల హారతి. బట్టువారు 
పూజ్య పదముల లోలోన (మొక్కువారు 
అరసీ ముంగల6 జని బరాబజరులు నేయు 
వారునై యొవ్చీ రా పర్శివాడకునకు, 


అతంజే లత్ష్షణ యోగిపుంగవుండు _ శిష్టాచార సంపన్నుల శ 
బ్లతండే మానన సంఘమందున విశిష్టాద్వెత సిద్దాంత మే 
గతి మీ కంచును జూటువాం డతండె యోగ్యపజ్హ లోకంబునం 


దతి విస్తారము నేయువాండు _- ఘన వేదాం తార్థ తత్త్వజ్ఞుందున్‌. 


ఆ యతిరాజమోనమున మహా పరిత్మవ్హీయు _ మందహాసమున్‌ 
'చాయక దివ్వె లట్లు కనుపటగ శిష్యుల నుద్దగించుచున్‌ 

౧ ట బి 
దీయని మాట లాడుచును, దిక్కులు సూడక పోయిపోయ్యి యా 
పోయెడి మార్షము'దె పరిపూత చర్మిత్రుండు నిల్చె "బీనికో | 


కారణ మేమి లేశకయె యెగాదిగం జూచుచు నిట్లు నిల్నె వా 
జాూరున నేమి గన్దొనొకొ స్వామీ కటంచును యోజం జేసీ ఖం 
గారగు శ్‌ష్యు లెల్ల ర కగమ్య మయోమయ మాట నచ టన్‌ 
వొారలుగూడ నిల్లి (1 నలు (పక్కలం జూచిరి పెజ్టే వూపులన్‌. 


ఏమి స్వామివార "లెందుల కిట్టుల 
నిలచినార లనుచు బలుకరింప 

జాల కచట (టబహ్మచారులు గుది గుజి 
లాడుచున్న యట్టి యవసరమున= 


శ్‌శరో 


(కీ రామానుజ శ్రీ ర్శి తొముది 


తిరిగి చూడక (పక్క_వీఫన న 'ీమొ 

కార్య మున్నట్టు లావార్య వరు లరుగ 
వారివెంటను నిజ నీషన వర్షము జని 

మూడ దూరానం గాంచిరి చోద్య మొకటి. 


వేసము డంయు మీారిప పృథివీప పతి యట్టుల దోపు బాదవి 
న్యాసము ఠీవి గొల్బ నిజ నారికి ఛతము నెల్తి త్తిపట్టి సం 
తొసముతోడం గూడి తన దుర్ష శ లోకులు మాక్‌, నా ధను 
న్రాసుండు వచ్చు రీతిని హస యా దిలకించి రందరున్‌. 


అటుల నతని గాంచి యాచార్య నర్యుండు 
ఎటులెన వీని కిటి వృ తి 

నా. వ్‌. అటి 
పోవంజేయ మనసు పుట్టి కాంబోలును 
ఆగు మాగు మనుచు నచట నిలివి. 


+ కార్యాకార్య విచత్షణత్వ మది గంగన్‌ దోని, నిర్ణజ్జతన్‌ 
భార్యా బేవికి నేవంజీయు టది గొప్పా? "లేక నీ వంశవున్‌ 
మర్యాదా ? మరి పూరుషార్థమ $? యినీ మాటడవేమోయి ?సీ 
పర్య (యజ్ఞ లకున్‌ ఫలంబె యిది? లేవే వేలు సత్మార్యముల్‌ ? 


స్థి రమలితోడ సాధు పరినేవ యొనర్చి - (ప్రశాంత వృ త్తితోం 
బరమును గాంచు సాధన లవంబును జేయక్స మూర చిత్త వి 

సుురణ మ డపంబోకు తలపోయక ముక్తిన్సి గామమూ ర్తివె 
యరమర లేక నిగ్గు విడి యాలికి దాసుండ వాట యొప్పనే? 


అసునంతనె యా మల్లుండు 

తను గూరిచి పల్కుచున్న త ల నిధిన్‌ 
గను గానక కావరమున 

వినయము వోనాడి యిటుల విసువున బలిశెన్‌ 


ధశుర్జాను శ్‌శీతీ 


పరిము పరం బటంచు6 దెగం బల్కెద ఏీవు . పరానుభూతి నే 
నెరుగ - వ్యధా (ప్రయాస గని యేమియు గాంచగ లేని ళూన్యమున్‌ 
బర మను (భాంతిచేతను భవాద్భశు లిబ్లు దడత్వబుద్ధి చేం 

బరము పరం బటం చెపుడు. బల్కుచు నుంమరు లేనిదానినిన్‌, 


ఉన్నదియో పరం బదియు నూడు సక్‌పోయినదో మరిప్పు డీ 
యున్న సమస్త సంపదల నున్నవి యుండిన రీతి న్వేచ్ళగాం 
గన్న నం బొందుశు ఫలముగా కిక్క నావల "లేనిదానిై 


పున్నెము పూరుపార్థమని మూల్లిన నేమి (ప్రయోజనం బగున్‌ ? 


అని బిరబిరం జనబోయొడీ 

కను గానని కాముకునకు. గన్నుల నీయక్‌ 
మనమున నెంచి యతశ్రీర్యదుండు 

వినుమని చెయి పట్టి నిలివీ _వీయ వచనములన్‌ , 


నిలు నిలు మేల యేగెదను ? నిక్కము బల్మితి ఏవు; కాని _నీ 
కలి నిజాంగకి రూపమును గాంచి కదా యిటు ఇాంత బుద్ధి సం 
కలునుండ వౌట గథె ? కలకాలము నిల్వవు యొవనంపు సాం 
సులు ; మరి దూడ లేచె ముదిమోముల (చేలెడి సొంపు సంపదల్‌, 


నీ దగు వాలకంబు గన నిక్కపు మల్లుడవంచు దోచు; నీ 
"పేద మనంబు నిన్నెటుల (బీతి వరించెనొ పల్క_(జాల గ్‌ 
శ్యాదను ఏడి కాంత కనయంబుగ ఛ్యతము నెత్తి పట్టి సం 
వాదము జేతు వేల ఘన పండితుం డట్టుల వీధిలోపలన్‌ 


దడరయున్‌ , మృత్యువు సర్వజీన తతికిన్‌ సం్టపా_ఫ్టమౌా నెప్వడో 
నిరతం బా విధి వెన్ను నంటి తిరుగన్‌ న్మిదాపరీభూత చి 
త్తరతిన్‌ నిత్యముగాని దూవనమె నిత్యంబన్న విభాంతి తా 


తరుణీ దాస్యము నేయ నౌని? పరతత్స్వం బింక చే దాయెనే? 


శలొటి శీ రొమానువి శీర్తితొముది 


పరిణతి గల్లియున్నదీ (ప్రపంచము నేడును శేపుగూడ; నీ 
సరణి స సర్వ్యయుగంబులం గల్లుచుండు ; ని 
త్తరుణికిగూడ నొక్క పుడు తప్పదు వారక్‌ రూప; మిప్వుడే 
తరుణ మెరింగి నిత్య మగుదానిని నీవు _గహింపగాం దగున్‌, 
అల్లదె చూడు, నీ సఖి నరాంగమునన్‌ ధరియించుళొన్న సం 
ఫుల్ల సుమంబు లిప్పటిక ముందటి కోభను ఏడె నెంతయున్‌ 
'బెల్లుగ రూపు మాయు నిదె ఏథిన బోవుచు నుండునంతలోం ; 
బొల్లగు కాంత యావనపు పోడిమి కూడ నిబే విఫం బగున్‌. 


సతి సుతు లేడ ? బంధువుఎ సంగతి యేడ ? ధనంబు లేడ? దు 
ర్లతి నొదవింపం జేసెడి సుఖంబు ల వేడ? వృభానుర క్షితో 
(్రైతుకు టబేమి లెస్స ఫి ళభవబంధ విమోచన మౌార్ష మక్కటా 
వెశుక విదేల? యిట్టి పళువృ త్తి నిరంతర సౌఖ్య మిచ్చునే ? 


సదస ద్వ స్త సు వివేకం 
బుదయింపని వన. నునికియు లేముల్‌ 
స్ట 
నుదమున ది కనిన వా జె ముక్రీనిం గాంచున్‌* 


తనకోస మిటుల బలిశెడి 

మునివర్యుని వాక్య మెంత ము క్షి_పదమో 
యని తెలియక గరునంబున. 

జనబోవుచు యతికి నిట్లు చయ్యన బలిశెన్‌. 


అవునయ్యా |! యతి మంచిమాట యనుగా కా యింతి క్‌న్దము లన్‌ 
దవులం బందిన నా మనంబు దిరుగన్‌ మాగ్గంబు వే రొక్క టీ 

భువిం గన్పింపగం జేయ లే లివరు; పో! పోనయ్యా; యీ మొటలే 
ల వృథాయాసము నొంద నేల? చనమార్షంబిమ్ము పొ జ్రైక్కె డున్‌, 


ధనుర్జాను 4చ్లలీ 


(పొద్దుపొడుపుననే నాదు పూవుబోడి 
కన్ను దన్ములు పస చెడి కమలుచుండ 
చండభానుని కిరణాల సై పగలవె ? 
"వేగమే మేము గృహమున శీగవలయు. 


అరమర లేక యి స్లనుచు నాతండు "వేగము పోవ్రచుండగాం 
గరమును బట్టి యీ యతి _ సుఖంబును జూపెద రాగదోయి, నీ 
'వెరుగని వెల్ల ర్నిత్త యని 'యెంచెదొ ? నిల్వుము _ పారిపోకు _ నా 
"తెరగె సమ్మస్థ సత్య మనితీ ఇెద విప్పడె జాములోపలన్‌ 


అవుగా క్రీ నచిచినట్టుల వృధా వ్యాసంగ మే శకాని.యీా 
భువి నీ యుత్పలనేేత నేత రుచికిన్‌ బోల్చంగ "లేశేమి గొ 

ప్ప విచ్చ్శితంబులు - ముక్రిదుబులుమ _ సంపన్నంబులె" న్మేతప 
ద్శ విశేషంబులం జూపువాండ కని యీ దాసత్వమున్‌' ఏడెచీ ? 


అనినన్‌, మల్లుండు వళల్లై యం చనంగ నా యాభార్య బేవుండు, రం 
గని చేవాలయ మార్ష్గగామి యయి పోలా నాతం డా వెంటనే 
చనుచున్‌ గొందల మంది జెందమును మోసం బేమి వాటిల్లునో గి 
మునివేసంబున నున్న మాంతికుండొయేమో ? యంచు 
యోజించుచున్‌ , 


ఈ జన్మ కిక చేను పేమాంగినిన్‌ గూడు 

భాగ్యంబు "లేదను (ాంతితో డ 
శః న్మేతిపద్మాల కెనమయెన న్నేశంబు 

లుండబోలునె యన్న మయోజతోడ 
ఈ వేళ నీ యతి యెందుల కిటు వచ్చె 

నంచు దీరని సంశయంబుతోడ 
ముండు వెన్సలం జూచి మోాపడి పాదంబు 

లటు నిటుం బడు బొక్కులాడతోడ 


లజ శ్రీ రొమానువి కీర్తి తౌముది 


పూర్వవాసన "లేంతయు. బూన్మితో డం 
(౧ందు మోనదుల6 బడ్యదోసి డిందు పకుప 
నరుగుచుం డేను "మెల్లగా యతికి వెనుక 
మం్యతముగ్గుని రీతి నా మల్లవరుండు. 


ఆతని వేంట భార్సయును _ నొపెకు వెన్స నచేమి చ్మితమో 
మూత మటంచు6 బోవు పరిశోధకు లో వెనువేంటటనే వట్నువా 
తము, నోక్క రోక్క_రు పుర్మ్వపదె యంతయు రాగ నాతండున్‌ 
'జేశతము దందడింప నెటో చేళెను రంగసి చ్య్వోరభూోమికిన్‌ 


వచ్చి నిలచిన యంత భక్తి భిశ్షరబున 
కదియ మొదటి కబళ్‌ మనిన యట్లు 
(పతీమ వోలె నున్న వాని మెల్లన గాంచి 
ళా 
(పేమళో డ యతియు వినీవె నిట్లు. 


అలవోకనై యిట్లు నెలయించినది కోను 
భక తాగనాన భోమ్య మీద్ది 
శిల్పశ క్తుల జూపు చ్మిత శొలయు గామ 
ఆగమా ఖల సంహి తార్థ మిద్ది 
రాజాధిరాద వ్మి శాంతిధామము కాధఘ 
షడ్డర్శ నాదర్శ శాల యిది 
ద ది 
ఉబునుపోకకుం జేరు నూరి రచ్చయు గాదు 
| త్‌ అ ది 
అఢ్యాళ్ళ త్టే (విన్యాస మిద్ది 


ఫుడమీ నరుండయి పుట్టిన పుట్టువునకు 
ధశ్యతను గూర్చు నిత్యము తరలనలయు 
మూడ ర మ్మిదె మల్లుండా |! చూడవలయా 
అశతులితంబగు రంగని యాలయంబు. 


వ. "లి 


వీ మవోరాజేందు లెంతంత ధనర్తాసు 
లర్నింఛి కట్టి రీ యాలయనుల 
వ భ_క్తవరులు తౌ మెంతెంే భక్షి ధ్‌ తో 
నాటి కీ యుదాన వాటిశలను 
వ్‌ కర్మవీరు 'లెం తెంతయో దీక్షతో 
సమకూర్చినార లీ సంపదలను 
వ్‌ విశ్వకర్శ సై 'లెంతెంత సామర్థ్యాన 
'వెలయించినార లీ వ్యిగహముల 
వార లందరు వైకుంఠ పథముంజేర 
(వ్రాఫీయున్నది కీర్తి న్వన్దాక్షరముల 
వూకరుషార్థంబు లిచు స్నో ఫుడవిం దనుల 
కతుతిరంబగు రంగవికియాలయంభుం 
వీ రాధరాణ్ళులు లీ కేవఖేన్పని: 
గాంచి కప స్నంబులం గట్ట గట్ట లేదు 
వీ తిల్న క్యాస్రుజ్ఞు . లీ జీవళంబునం 
దమ శక్తులం జూప తనర లేదు 
వ్‌ వేదవిజ్ఞును లీ లీ యాలయంబున 
సామణానంబులం జదువ లేదు 
శా్త్రుకోవిదు లీ జేవసౌధావ 
మట్యావ్ర్థనళ్ళలు సలుప లేదు 
వ్యాన మూవేథు శీత్షాద్రిన్తాసుల కిది; 
నకల మతమ్సులవారికి జన్ధ్మహక్కు; 
స్య సంష్నదృదంబా, స్తుశాంతిదంబు ; 
రంగభూజాన్లి శ్రీర ౦ంగ రాద ఛాన్స, 
శ0 | 


“టొళ టీ రామానుం శీర్త శతి 


క ధ్థీగౌనవళి (యసొదము లారగింబెడి 
యఖా స్ధరీమైన యుష్పరిగ యిద్ది 
సతత గోఘ్యుతహోమ సంయ. క్ర మై యొప్వ 
సువిశాల మగు యాగశాల యిద్ది 
పకల శావ్రు పురాణ చర్చలు సలిపెడి 
విదతంతంసుల నీఠ మిద్ది 
స్టో ది 
అ యడర్జునుండు తీర్థయ్యాత కై వచ్చిన 
సమయాన గటిన చవిశ యిది 
ల్‌ (1 
యనుచు నచ్చోట నున్న ముఖ్యస్థలంబు 
లన్ని జూపుచు. _బవశ్నీణ మగుచు వచ్చి 
(ప్రణవ మందిర ముఖమంటపంబు సొచ్చి 
దయను నిటు బల్కె నా థనుక్రానులహార్చి 


ఈ నుంటపంబున నెంద అందరు ధరా 
ధవులు సాష్టాంగ వందనము లిడిరొ ॥ 
ఈ స్థానమందున నింద శాచార్యులు 
తర్ముమిమాంసలం దనివీనాదొ ? 
శ మందిరంబున 'నెంద రాళ్ళారులు 
భక్రిగీతంబులం ఇాడినారొ ? 
ఈ 'చేవళంబున నెందరు బుమీవరుల్‌ 
చేసీ తపము ఛారవోసీనారొ ? 
మాకు రంగని యాస్థాన మహిమ 'నెన్నం 
దరను గా దింక 'నేరికిం దరము గాదు 
తలచినంతనె మే వది పులవరించు ' 
కన్ను వర్శింపు, నీ విజే రరగనాథు. 


భనుర్జాను శే్‌ల్‌ 


ఈ ేవబేవుండే యిత్యకు కులజూల 
కిలవేల్పుగా నుండ వెలనీనాండు 
ఈ కృపానింధువే లోకైక నాధుండ్రై 
మ మెంతయు గురిషించువొండు 
ఈ కల్పవృత్షమే యీ యఘంబులనై న 
నెంచక శరణంబు లిచ్చు వాండు 
ఈ రంగనాధథుందే యిలం గల్లు జనులకు 
ముక్రిని, గయినేయ మొనయువాండు 


ఈ మహాత్ముండె సర్వ నియామకుంగు ; 
కర్త యీతండె దీనులం గావ; నితంజె 
నిత్వ మెంతయు నీ దావ్షీణాత్యులకును 
గంటి యెదుటను బండు బంగారు పంట. 


వ్‌ దృక్కులను గాంచ నెల్ల 'యోగీం్యదులు 
సంతత థ్యానంబు సలుపుచుందు 
వ కటాక్షము గాంచ నెల్ల దిక్చాలకుల్‌ 
మించిన భక్రి వేవించుచుంద్రు 
వ చక్షృవుల గాంచ నెల్ల దేవతలును 
అనిమిష. వృత్తిని నవధరిర్యత్రు 
ఏ న్మేత్రరచి గాంచ నిందిరాబేవి తా 
హృదయంబుననె వనీయించియుండు 


నట్టి చిశాతిచ్చిత 'న్మేతాబ్బము లవె 

లబ న! 
సగము విచ్చిన ఘన కుశేశయము లవంగ 
యోగన్మిదా విభూతితో నొప్పియన్న 
వవియె, దర్శించి ధన్యత నందవోయి. 1 


ైట్‌ఢి ళీ ?రామానువి ళీ ర్తి తౌముది 


మాపెద నన్న న్మేతరుచిం జూవితి, నిద్దియె సుమి నే నికన్‌ 
జూసపెడి బేమి లేదు; సరిః; జూడుమ యిర్వురి న్మేతకాంతి ఫ్‌ సీ 
చాపున నుండె దై నమును _ దారయ్కు మోసము లేదు _ దీనిలో 
డాపక పల్కు. నీ కిక ముదంబును గూ డి 'ేదొ మళల్లుండా |! 


కరుణామూ ర్తి యతీం్యదుండిట్టుపలుకన్‌ గై మోడ్చి యా మల్లుండున్‌ 
వెరగున్‌ లజ్జయు విస్మయంబు నుదుటన్‌ (లాడ, చేహంటి దు 
ర్భరమై తోపగ గద్దదత్య మొదవన్‌, భావంబు రేకెత్త ము 
మ్మరమై భక్తి సబాప్పున్నేతుండగుచున్‌ మాటాడ యత్నింపంగోన్‌ 


తనువు కంవీంచి హృదయము దందడింప 
చేతు లల్లాడం గన్నులు వెమ్మగిల్ల 
నిలువంజాలక యట్టులే "నేలం బడియె 

ఫుడమి బడియెడి వృష్షంబు పోల్కి నతండుం 


+6 విథి భూమిపపై6 బడిన నాతని గాంచి యశీందుం డంతటన్‌ 
ేవల మోద భావమునం గీల్కొని, శీర్ష ము దువ్వి మెల్లగా 
నావల లేన నెత్తీ దరహాసము మోమున దూరు పెత్త నిం 
శేవి యెరుంగం గోశిదవు యేర్పడం చెప్పు మటంచుం బల్కినన్‌, 


ఎరుగక తప్పుం జేనితి యశ్రీర్యిద | సమ్నస్తము రిత్తలాయె, నే 
నెరిగిన వెల్ల; నిప్పు డిక నేమి యెరుంగగం గోరువాండ? నీ 
చరణయుగం బె దిక్కనుచు సన్ను తిం జేసెద)ు మోవ్రకాంచ సు 
స్థిరముగం గల్లునట్లు కృప నేయుము నా !క బేశికో న. 


సల్లలితంపు సూక్తులను జాలగం బల్కితి పవీశ్రనాకు; నీ 
- యుల్లము 'నే నెరుంగకయె యోరిమి వీడి మహానుభావునిన్‌ 
ల్లద మాడినాడ్క నను "బాపము "లేమి యొనర్లు సెనోక్‌దా 1 


"వెల్లువై న నా యఘము 'వేగను (త్రుంపును ేశికోత్తమా | 


శేసలీ దోస మెంతయున్సు జేసితి సీ మొడ, చప్ప అన్ని తతా 
చేసితి లోకదూప్యమగు బేన్టల నెన్ని యొ శాంశతోడిజీ 

జాన మటంచు నెంచి; ష్‌. టి - ఈఅరారక నను, 'వీకుజీ ? 
మోసము నొందినాండ నెటు ముక్తి నొసంగెచొ జీల శ్తకూ | 
హరిహరి యేమి సేతు నల్ల దె మెల్లగం వొంగి కాచి యా 
మరుగున బొంచియున్న దనునూన మ ేలను & పాపరాశ్షనీ 
విరస మహోట్టహాన ఘన భీకర. భాంకృతి, గుండె _వయ్యలౌ 
"తెరగున మోగుచున్న దిక దిక్కు నొపంగవె 'ేశికోత్తమా | 


పశ్చాత్తాపము చేత నా యెడద తప్తం వాయె నేం థక్కృటాం! 
దుశ్చార్శితుండు వీం డటన్న యపవాదున్‌ బాప నాశ్తానె?పా 
యశ్చిల్తం బిక నేమి చేసెదొ ? యిజే యాక్మార్వణన్‌ జేసి నే 
నిశ్చింతీన్‌ భవదీయ పాదయుగనమున్‌ నేవింతునో 'భేశిశా 


మునుపటి న ర్త క్టుల 

“మనమున దుఃఖించి మిగుల మల్లండు వల్కన్‌ 

ఘన కృషం గల్లి యశీర్యదుం 

శచనియెను వ్యాదయంబు శాంతి నంవగ .నిటులన్‌. 
సన్నుతిం జేయుకేల నను ? చాలును జొలును చూదు మయ్య జే 
నిన్ను గ్గే నను ఇ లోకోమునుశత్యును రక్షణంజేయు-నాధుం డా 
పన ఎళరణ్యుండై కనుల “పండువు జీయుచు, వీడు 'ముంగలన్‌ 
బన్నుగ బండియుం జె శరణాగతి 'జేయుము'వాని/కీంతటన్‌ 
' అళంయె నమస్త పాపముల నావల (దోస్కి దయార్ద ర్బని.చిత్తుండె 
యితండు 'మవీయ భక్తుడని యేలగలాం డిక్క వాని. శార్చ్చినీ 
'వెళలను జెప్పికొమ్ము'కడు 'మేగను :నీ వ్యాదయంలు +శౌివ్ల 
[తత గవంశోని మోత్తుకు: సధాన. మొనను. శళల్యకున్నా షై: 


శలేర (్రీ రాచామః కీర్తి కౌమకీ 


వగెద నే చుళంబునకు నెంతయు. ఆొద్దు గతించ;) సీవిజే 
నాగశయాను పద్మనయనంబుల కాంతిని. దృవ్ని దీర నెం 

,శేగని రమ _ నీ యఘము దీరును; నా పయి భక్తియున్నచో 
భాగవతోచితం బయిన నైబ్లవదీక్ష (గహింపగాదగున్‌. 


అనుచు. (బీయమునం బలికి రామానుజుండు 
కొంత మనసున నతనికి శాంతి గూర్చి 
యా(శమంబున కరిగెడి యవసరమున 
ననియె దుఃఖంబు దోప హేమాంగి యిట్లు, 


కలిగిన మ్మ్యూతమున్‌ గుడిచి _ కాంచునితోడ యళశేస్ట వర్తసల్‌ 
సలుపుచు _ సర్వసౌఖ్యము లొసంగెడి సౌధమునందు హవోయిగా 
- జిలుకలు నోరువంకలును జేసెడి గానము లాలకింప కీ 

తలపది' యేల గళైను విధాత లిఖించిన _వాతగానిచోన్‌ | 


వలచి సమస్త సౌఖ్యము లవారిగ గూర్చుచు నుంజె కాంగు ; డొ 
వలఫు లవెల్ల' నేంటికి [బభంబజను ధాటికి దూది వీంకె ల 
ట్ల లతిగం దూలిపోయె ; నిక నాతండు నా శెటు లబ్బునోకదా | 
తలపగ నిర్యదజొలము విధంబుగ నున్నవి నీదు కృత్యముల్‌- 

ఓ యతిశేఖర | యిట్టుల 

- నా యధిపుని మాయం జేసినాడ వె కట్టా || 

నాయము పాయము లేదా? 

పాయగ లేకున్న జంట 'బాఫుట తగునా? 


ఈళండె నాదు సంపద _ మ రీతండె నా మెయి నున్న _పాణముల్‌, 
ఈతండె నాదు జెంద మగు నీతని లోపలనే వసించి నం 
శ్రీతిని వత్పరంబుల నిమేవము లట్టుల ఫుచ్చుచుంటి, నిం 
శీర్ష. ఏడి జీబీతుకు కెట్టులనో'యతిరాజ కేఖరా [.-.. 


భతుర్జాను లత 


కావియుం జూవు రీతి జలదంబును నీరము వోలె, జీవికా 
జీవిక లట్లు కాపురము శేయుచు నుంటిమి ; నేంటి కిట్లు మ 
మ్మా విధి నీదు రూపమున నావల నీవలం జేసివెచె నో 

నో విబుధ్యాగగణ్య |! యెటు లొప్పెను సీమన నిట్టి చేతకున్‌ ? 


అసె యిట్టుల దుఃఖంబు నాప లేక 

తనకు బతికి వియోగంబు తప్ప దనుచు 
దలచి శాంతునిం బిలిచినం బలుకం డనుచుం 
శేరంయా యతిం (బనన్నునిం 'జేయందలచి. 


శలడల లాలు బొన్నుముల సంఖ్యమ్ములే దిగజార్కి శాల్వలై 
వలిపెవు పయె్యెదన్‌ దడుపవచ్చెడి దుఃఖము నాపలేక సా 
గిలంబడి (మొక్క నాపికోసుఖింపుి మటంచు వచించి, మెల్ల6గాం 
వలవయి యోగళక్తియుత దశ్నీణ వాస్తము నుంచి యాతండున్‌. 


అడలకు మమ్మరొ | యిట్టుల 

కడు సరుదగు భక్తి గలిగె కాంతుని కనుచున్‌ 
బడయక సమో 'శదం బీ 

చిడిముడిపా కేల నీకుం జెప్పము తల్లీ ? 


వల దుఃఖము గాంగు విది యసామాన్యము 
నిండు భక్తిని గాంచె నీదు భర్త 
మున్నుమా రొడగూర్లు సకొన్న సౌఖ్యంబులు | 
సారహీనము లంచు న్వ స్తీ కెప్పె 
శ బావాజీ 
ఇంతమ్మాతన కాంతు డిలు ఏడి నిను వాసి 
యడవి జేరునటంచు నడల వలదు 
గార్హ్మస్థ్యమున నుండి కామాదులను రోనీ 
బాఖి 
ళు 
సంతతంబును భి సలుపవదు స్‌ 


(శ్రీ రాచూనుత కీర్తి భౌతుక 


భ శ్లేవలననె గలుగును పరమపడము ; 
ఇట్టి: కుదననక కీవు దుఖంతు వేల? 
ఇజాటకథ బులు వలపులు బుద్బుదములు 
సకల వౌథ్యంబు లభిల సంసార గతుల. .. 


నీరి రా శూశా లొడ్డివ 

నరణిగ నో తరుణి ! యీ విషాదము తగునే ? 
రునున గలుగుచు నుండును 

భగచంతుస్‌ దయను నిట్టి భక్తివిధంబుల్‌- 


జస సీన్రర్లు బలిని నిష్కామ బుద్ధి 

శేరి సేవించి పఠమేళు చింతనమున 

నిషా పకంబులు సాథ్ధింప నెంచు తల్లి | 
తయుచు మఠతుస కరి? రానమూనుజుందు. 
ఈ యతి కెంతటి దయయో 

పోళొగి మూ మాఢమతుల బోనీయకయే 
పాయని యవ్యాదె క సన్‌ 

శీయని న్కుదు జాక్యములను దీరిచె నిటులన్‌. 


వమి దళంబు వేసికొని యిట్టుల బుట్టిరొ ? పూర్వజన్మమం 
"జీమి తపంబు సలి రొకో? యేను యొసంగిరొ సాధుకోటి కి ? 
ట్లీ మవానీయు పాడీము లహీిన శరణ్యము లయ్యె; నీటితో 
శామపళ్సానువర్తు ర్తులకు శాలము మాళెను, కరి దోనముల్‌. 


ఇంతటివారలు చలశా ? 

మొం కెంకలు చేసి యేగె నీ యతి యనుచున్‌_ 
వితకలు వఖుకుచు నేగిరి 
బాంథల మక్నట్టి రంగళ్ళురషైను లంతన్‌, 


లళశర్దాను శీలి / 


వై ష్ట వదీఠ 
అటుల దీవించి యోదార్చి యతివ రేణ్యుం 
జ్మాశమంబున కరిగిన యంత నతండు 
శెప్పంలి లేచి పొగులుచు దిక్కులం గని 
యేడి? నా జేవుం డాచార్యుం డేడి ) యనుచు. 
వెడవెడ నవ్వుచు, నేడ్చుచుం 
దడబడు పాదముల దారిం దష్యుచు, గురునిన్‌ 
దొడిబడు నుడులను బొగడుచు 
వడివడిం బరువె _త్తుచుండ బట్టణ ఏథిన్‌. 
(పాకార ఛిత్తి కా _పాంతంబులందున 
రమ్యమా నాళిశేరంపుచాలు 
పాంగణంబున నుండి బయటి శేగెడి తోవ 
కరు _పక్కలను బూగవృత్తపంక్షీ 
ఆ పంక్తులకుం (టక్కలందు నొసప్పెడి లతా 
కుంజంబులందున, గుట్టిమములు 
ఆ కుట్రిమంబుల కనతి దూరం౦ంబునం 
దనరారు భూరి బృందావనములు 
రమ్య జంబీర చూత నారంగవృత్ష 
వితతిగ ఖవాపార +ప్రమందున ెలనీ మిగుల 
నింపు లొదవించు చిన్ని కో నేళ్ళు గలిగి 
వెలయు తలమును గాంచి, లోపలికి జనగం 
చిదచిదీశ్వర సత్య సరళ మొళచోట 
నుభయ మిానూంన ల వొక్కచోట 
అస్టాక్షరీమం్య తనిన్థ లొక్కొకచోట 
నుడ్ణ్రంథ పథవధిబు లొక్టచోట 
ఓ) 


రట తీ రామానువి తీరి కౌముది 


చావిడాన్నూయ గీరంబు లొక్కాక చోట 
యుక్షి _(పయుక్తు ల వొక్క చోట 
బుగ్యజుస్సామాది బుద్ధోమ లొకచోట 
నుపనిమ దర్థంబు లొక్క_చోట 
వెలని యయ్యది శారదా వీళ మనంగ 
సన్ను తంబగు నొక చతుశ్శాలము గని 
యదియె కావచ్చు రామానుజా శమం బ 
టంచు నూహీంచి, త దృహమందుః జూడ. 


పవీచీపరంపశా విరహితంబగు శాంత 
గాంభీర్గ్యయు క్త సాగరమువోలె 
వాతపోత్యవాత భీతి నొందక నిల్ని / 
కలదని దీపంపు కలికరీతి 
మసక మబ్బుల ఛాయ లిసుమంతయును లేక 
వెలుగొందు జాబిల్లి బింబ మట్లు 
తుహ్‌న వర్ష ముళేని తూరుపు గొండ పె 
(బభవించు నరుణ చింబంబు భాతి 
వైరి మట్మంబు నణచి సంపదల విడచి 
+న 'తేజంబు మోమున శాంతి గురియ 
నింటి నడుమను నువిశాల మంటపంబు 
నందు 'వేంచేస్షియుండె రామానుజుండు 


భాగవతో _త్త ముల్‌ గొలువ భాసిలుచున్న యతీందు జేరి దా 
సాగిలి మొక్క ముందునకు సాగగలేక భయంబు నంది, యిరి 
శీ గతి లోని శేగు టని యెంచుచునుండం (బియంబు జూపుచున్‌ 
స్వాగత మంచు బల్కె నటం బల్కుల నేర్చిన శాజి కీరముల్‌, 


భమర్హాను 74&తీ 


ఆ పలుకుల విని యాతడు. 

పలి సంశయము వాసి లోనికిం జన్సి సం 
"తాపము దీరగ యతివగు 
దాపున సాష్ట్రాంగపడియెం దత్పరమతిమై. 


దణ్ణ మిడి యోసరిల్లీ యా దండ నొదిగి 
నిలిచియ-న్నట్టి మలుని సలలితముగం 
ల గం 
బలుకరించియు భోజన భాజినముల 
నరసి యాతని యీవ్చీతం బడుగ నతండు. 


ఓ యతిలోకరాజ | కరుణోదధి పూర్ణ శశాంక | యింక నన్‌ 
శాయని _పేమసెంపునను వెన్టవదీక్ష నొసంగి నాకు నా 
రాయణ మంతసారము రయంబున.. గర్శములందుం బోనీ యో 
తోయరుహోత్ష | నీదు పదతోయము లిచ్చి, పునీతుం జేయుమి 


నావి యనంగ నెవ్యియు మనంబున నెంతయుం "దేరి చూచినన్‌ 
లే నవి యెల్స స్వాములవి ; "లే దొకశేనియు వీని కింక; మి 
మే విధి నొల్ళె ఇడున్‌ ? హృధయ మేనియు వీనిది కాదు ; దాసునిన్‌ 
"చేవరవారి టు తీర్ధసుధన్‌ దరి తార్థం జేయగశే |! 


దాసుండు మోకు నీతండు. స్వతం తుండు గాండొళయించుకంత.యా 
వాసము, చేహ మర్థ వీభవంబులు, మానము (పాణమేని స్వా 
మో | సకలంబు దేవర నిమి తము వరిలు ఏని వ సువుల్‌ _ 

న. అటో! ఖాన్‌ 
మోసము గాదు; కోరి కొరముట్టయి. పోయె నితండు సామికిన్‌ * 


ఇమ్ముల నుండె మృత్యువని 'యెంచక్క సంసరణంబె నిత్య సౌ 
ఖ్యమ్మని యెంచి జీవితము నాహుతిం జేనితి _ నేండొ ఆపొ, రా 
రమ్మని పారిసేరించును గరమ్మును శగాలభటాళి ; యింక నే 
మమ్ము దలంచి భాగవత మార్గములజూవీ యన్యుగహింప వే, 


|6ీ4 '్రీ రాచాతః కీ ర్వి వొమడీ 


అనుచున్‌ గొందల మంది ధుఃఖమున శాహాకారముల్‌ నేయు నా 
తని ఏశ్షించుచు యోగిఫుంగవుండు కా క్సారంబు గావింపణాం 
జనదంచున్‌ _గహియించి నేపకడ దీశాపూర్డునిన్‌ జేళు గా 

వును దుఃఖమ్మును మానుము చనియె; సంపూ ర్హానుకంపామతిన్‌ ( 


ఆ వాక్యంబుల నాలకించ్చి మది నాహ్లాదంబు "రెట్టింపం ద 
ద్యావో_దేకముచేత మేనం బులకల్‌ భాసిల్ల, న్మేతంబు లం 
దావిర్శావము నొంటెం గాల్వ్యలుగ నానంద్యాళువుల్‌ ;. వానిచే 
నా వ్మివో త్తము పాదముల్‌ కడిగి సాష్టాంగంబు గావించియున్‌ = 


యతివరు నానతి చొప్పున 

వతం డింటికి జనియెంగాని యా రాతిరి తా 
నతివను జూడక పల్కక 

మతివఛోయిన వానికరణి మసలుచు నుండెన్‌. 


' ఎన్నడు తెల్లవారు? గురు నెన్నడు గాంతును ? మం్నతిశీక్ష నా 
"కిన్నడు లభ్యమాను? మతి యెన్నడు సంస్క కి రారట వర్యు భా 
వోన్నతితోడ (మానుపడి యోగిరమైనను ముట్ట లేక యా 


పన్నుని రీతి దుఃఖమునం పెను నాంటి నిశీధ మెట్టులో | 


అహాక్షరీ మంతమా యిది తి యన్నటు 
టి రైనా 
కొక్కొోరొకో యని కోడి గూడు 
భాగవానీక భజనంబులా $ యన్న 
ఫక్కి భారద్వాజ పక్ష లరచె 
జ్హూన్యపకాళ విస్తారమా యిది ? యన్న " 
లా అటి 
'కెరగున దిక్కులు తెలివి గాంచె 
నదురుపాద సంస,ర,మా ' యస్నటు 
గి ఎఇ తెగా 
ఛచ్యూమ పవనాంకు రములు పోశే 


ళముర్జోను లీల 


సపహ్యుజామల శీతల స్వాదు జలమః 
లందు గంకిడి వచ్చు స్‌ పుణ్యాంగనాళి 
లలిత భూపాలరాగ సంకలిత గీతి 

కా రవమ్ములు గగనమ్ముం యగమ్మె సంత, 


అవి శుభ శకునంబులుగా. 

జెవి సోకగ నతందు లేచి చివ్వునం జని ఈ 
వవసరముల వెస దీరిచి 

యవతల, సతితోడ నరిగె న్మాశమమునకున్‌. 


ఎపు డెపు డంచు వేగము యశ్రీర్యదుని య్యాశమనీమం జేరగా 
జపమును సంధ్యయున్‌ సలివీ శాంతి నిధానమునా వితర్జి కా 
విపుల తలంబునందు గురువీళమునన్‌ వసియించియ౦డె న 
త్తపనీ ; _పదన్నీణంబు చని దారయు నాతండు (మొక్కి. రాతనిన్‌, 


వారలం గాంచి సరయమి నృపాలుండు _ చెంత విశాల శాలకున్‌ 
చేంచి, నహ్నిముంగలను నిల్చి యథావిధి నొప్పం బంచ సం 
స్కారము లాచరించి, కడకన్‌ వచియించె విశేష భంగుల 
వ్యారిగ నిట్లు భాగవత పద్ధతిం _చేమపురస్కృతంబుగన్‌ 


(పకృతి వేవేళ విధుల దప్పక చరింపం 
జ్రేన్సి యా దృశ్య జగము సృష్టించి, పెంచి 
లయము నొ.దించు సతము నారాయణుండు 
వాని యస్తిత్వమున కనుమాన మేల? 
కలండన్కి లేం డటంచుం గలకాలము నిశ్చయ బుద్ధి ఛూన్యు లై 
కలిగినవాని. గాంచుటకు, గన్నుల విష్పక శుష్క తర్క సం 
కలిత మసస్కు_ ల్రై పసిడి కాలము వ్యర్థ మొనర్భి, బేవునిన్‌ 
దలపక జీవితంబును వృధాగతి నొందగంజేయం శాడియీ ? 


/6రీ '్రీ రావామ* కీర్తి కొమకి 


శకలం డంచును గాంచితి మని 

కలవానిని గూరి, బుషులు కయికొని పలుకన్‌ 
గలడో, లేడో + యంచును 

బలుకుట కొస వెజ్టిగాక సట్టత యగునే ? 


కలండని యోగద్భక్కులను6 గ”ంచి వచించుకె కాక యీశ్వరున్‌ 
'దెలిసికొనంగ మార్గముల. దీరిచి చూవిరి యోగు; లింక గా 
వలసీన యోగసాధన లవశళ్య మొనర్చి విశాల సత్యమున్‌ 
'దెలియుట తప్ప, నా స్తికమతిన్‌ దలపోయుట వ్యర్థమే సుమీ |] 


"జీేహ మస్షీర మగుటయీే స్థతముగాన 
"కేపు మా పను తామసరీతి మాని 
యహరహంబును మానసాభ స్రంతీరమునం 
బరమపదనాథ చింతన బరపవలయు,_ 


ఎంతటి కష్టసస్టము ల వేర్చడి వచ్చిన నోర్చి, తా నుపా 
యాంతర్హ ేవతాంతరు మతాంతర చింతల ఏడి మానసా 
భ్యంతరమందు విస్ణువునె పాపకమున్‌ మరి _పాష్యమం చొగిన్‌ 
జి తన జేయువాండె కడు నిక్క_పు భాగవంతుం డనన్‌ దగున్‌, 


నరగున సట్టి దీక్ష కొనసాగుటకున్‌ దగినట్టి సాధనల్‌ 
స్థిరమతితోడ నెల్ల పుడు. జేయుట యొప్వను; వాని నెంతయున్‌ 
బరమ పవ్మ్‌త భావమునం బట్టు దొరంగక యాచరింపలా 
బరగుమ నిత్య శాంతి ; మరి వానిని గూర్చి వచింతు నిప్పుడే. 


తామస రాజసంబులకు. దావ నొసంగు నభోజ్యనస్తువుల్‌ 
నేమముతో దృ్యజించి, యవిలే వివి లే వని కోరు జిహ్య్వాయం 
"బేనురుపాటు లేక్స్‌ యవి యెన్నడు ముట్టక, చేహయా్యత జ్జ 
మేమి యవశ్య మో యవి భుజించిన స్నాత్త్విక భోజనం బగున్‌, 


భనుర్దాను 


శేరి? 


నత్త్యగుణవృద్ధి భోజసమె 'కాక్ర 
తగిన న్మిదయు, మెలకువ, తగిన కర్త 3 
తగిన భావమ్యు భామల్సు తగిన సక్తి 
కలిగియుండుట యొప్పు భాగవత తతికిం 


"జె హ్‌కాభ్యాన మిటి స త్త్యమును వీడ్తి 
రా లు అటి 

శామ సాది! వ లర్తులం దవిలెనేని 
మానసంబును, సట్టులే మరలుగాన 
"దేహగతులను నియమించి తీరవలయు, 


వీదపం జిత్తంబునందు దుర్వ్యృత్తు "లేవి 
యున్నవో వాని శోధించి యొక్క టొకట 
రూపు మాపంగవలయు నారూఢమతిని 
వాని నణపకయే కాడు నై ప్టవుండుం 


ఇతరుల దై న్యంబు నెరిగి తా నుపక్శతి 


జేసి యహాంకృతిన్‌. 'జెందం డెనండొ 


లోక మంళతటికి నిరూఢియా భక్షితో 


దజ్జమర్పిం చెడి ధన్యుం డెవండొ 


కరణ (తయమున నెవ్వరి నిందింపళ 


స్త్వ ళుద్ధిని జూపు శాంతు. డెవండొ 


సర్వ కార్యములను సమముగా జూచుచు 


దృష్ణా లతల (ద్రుంచు ధీరు. జెవండొ 


మగువ లందరు - పోషీంచు మాత లటుల 
నూహ గలిగియు _ నాలుక యూడుచున్న 
సత్యము ఏడం జాలని నరసుం డెవండొ 
వాడె నిజమైన యుత్తమ వై స్తవుండు. 


]ఠీతి (బ్రీరాచూచుజ తీ క్తికొముది 


వ కోరికలు లేక యుర్మి దియరబుల గెల్చి 

నిత్యసంత్‌ సమీ తో నెగడవలయు 
పశ్షపాతము ఏడి భయమును బోల్టదోలి 

ఛరీిపూత మది యయి పరగవలయు 
శతు మ్మితులయందు సమత వర్తించుచు 

వమూనావమొా నముల్‌ మవూనవలయు 
దూపణ భూపవణాదుల నేక రీతిగా 

నెంచి యుపేక్ష గావింపనలయు 


ఆత్మనాశన 'మొనరించునట్టి వై రి 
వమట్కమును (దుంచి నిర్గ ల శాంతి ఇంచి 
యలలు లేనట్టి గంభీర జలధివో ల. 
బరగుచుండంగ వలయును భాగనతుండు. 


దై వరతిగూర్చి, విపుల తత్త్య్యతయంబు 
మనసు వాశ్రెడి రీతి బోధనము సలివి 
దివ్య జీవిత మిచ్చిన దివ్యగురువు 

నందు దృథఢతర భ్సిని. బొందవలయు. 


గురువే తల్లీ యు6 దండ్రియు 

గురువే టైవంబు మరియు గురువే _ఫభునం 
ఇెరిగియు సద్దురువర్యుని 

నిరతము నేవింపనలయు నిర్మల భకిన్‌. 


దయయును సత్యమున్‌ శమము దాంతీ యహింసయు దై నభ క్షియున్‌ 
నియముము నీతి నిస్టయు గణించినవాండు గృహస్థుండై ననా 

దయ నిజగేహమున్‌ విడి యరణ్యమునన్‌ దప మాచరించు వాం 
డయినను నొక్క కు యగు చుహ _ల్వేము శంట జిలేర్యదియత్వ మే. 


ధనురాను 
ది 


శరత 


కావున నెవం డే య్మాశమ 
మే విధి గ్రైటొన్న "నేమి యి్య్యద్రియ జయమే 
పాననునిం జేయు; నద్దియె 
కావలయును మోక్షనూర్షగాముల కెల్లన్‌. 


ఈ విధి నేమముల్‌ సలివీ, యెల్ల పుడున్‌ హృదయంబునందునన్‌. 
"జేన్చని, సత్య ధామున్సి సునిశ్చిత భక్తిని. బూది సల్చుచున్‌ 
భావమునందు నేరుపడు వ్యర్థపు కోల్కెల (దుంవి వేసి యే 
“వేవి యొనర్తి స నప్పటికి సీశ్వరు (వీతికి జేయగావ లెన్‌. 


౭2] 


జనన మరణాది దుఃఖ సంసార మిట్ట 
దాట ననసరమైన స్నూతాల మెట్లు 
జూవీనాండను కార్వదీశాపరుండ 
వగును శాశ్వత సుఖముల నందుకొరకు, 


అళ్ళసం చేహభావ నూవంతయేనిం 
బుట్టనీయక విశ్యాసపూర్ణుండ వయి 

కలుపు. విరహిత పుణ్యమార్షమున నడచి 
పరమ పదమును గాంచుమో భాగవతుండ | 


వైరాగ్యము 


అవధరింపు. డనంతర మాళ్ళరతినిం 
గూడి, యాడుచుం గూర్చి గూర్చు 

సశల సంపదలందు నాస క్షి లేక 
తగులమును మానె నా ధనున్హాసవరుండు. 


శ్‌7లీ (లీ రామానువి ర్తి తొముది 


నాలాయిర (పబంభాలాపముల గూడి 

కామచేస్టాదులం గడకురదోసె 
అహ్హైక్షరీమం్యత నిష్టాగరిష్టుం డై 

తరుణి యుండుటగూడ మరచిపోయె 
(శ్రీరంగనాథ సేవారంభ శీలుండై 

నంసారవిధులకు స్వస్తిం 'జెప్పె 
భాగవతానీక పరిచర న్ట్‌లం గూడి 

న్వీ యోదరంబు నుపేక్ష జేసె 


"వెనుక నున్న శామవృ త్తి కిం దగినట్టి 
ఆటీ ల 
న సుతతుల నెల వరుసతోడం 
అత రిం 
బంచిపెళ్లు వేగ బరులకు; వె రాగ్య 
భావ మొప్ప; భక్తి పరిథవిల్ల 
భూలోక విరజగాం బుట్టిన శా వేరి 
"జెలిసీట మజ్జనాదుల నొనర్చి 
యదుశైల ఖనిజ సంపదమైన "శ్వేత మృ 
_త్తిక నూర్ధ్య పుర్యడముల్‌ తీర్చి దిద్ది 
నుహిమాన్వితంబగు మంత్ర ద్యయాను సం 
ఛానంబు నిస్థ్రను దవిలి తవిలి 
యతిరాజు తీరువడి మతిలోన. జింతించి 
భక్తితోం బల్లాండు పొడి పొడి 


రంగనాథుని దివ్యదర్శన మొనర్చి 
వచ్చిపోయెడి సద్భాగవతుల గోన్యి 
సలుపుచుందును జిత్తవశాంతితోడ 
నతని కిద్దియె నిత కార్య్యకమంబు, 


శతుర్జాను శీర కీ. 


జ్ఞానమార్షమునందు గ్గానిం జెందతిరేమొ ? 

రండు మూ రిచట వాంతి గొనుండు 
సాంఖ్య యోగంబు నిస్పారమే శద? యిట 

హరికథాసార మాధురిని. గొనుండు 

కి 

కర్శయోగమున నేవ్యరుభక్థి యటుచి 

మచ్చు. జూడుండు భక్తిమార్ష మిచట 

ఆ ౧ 

హఠ యోగమున మూర లరసీరా 9? రండు మ 

దురు తరువా యను గూరుచుండి 

ద్‌ ఇ 


భక్రిపాయస మింత సాపడ్సి _శమంబుం 
బాపుకొనవచ్చు నంచును పక్క నేగు 
వారి నుత్మంఠం బిలుచును (గ్రైతిదినంబు 
తివిరి య్మాశమ తల వితర్చి కను నిలిచి 


రండో మానవులార ! రేపటికి సర్యపా_ఫ్టంబు లే మానో? యీ 
దండన్‌ జూడకపోదునే ? హరిచరితాలాపవా కృగ్కరా 

ఖండంబుల్‌ చవిగొండు- మద్దురుని యుృు_గాణంబులోం జిక్కు-రా 
రండో యంచుమ వ్య్యగ కంఠమున సం్మపార్థి౦చు నప్పాంథులన్‌ . 


వచ్చిన తీర్ధయ్యాత్రికుల వద్దకుం జేరి నమస్కరించి, రా 

వచ్చును మొ గృహంబునకు వంటక మిచ్చెద - కూడ దన్నచో 
'వెచ్చము 'జెచ్చియిత్తు నని విందునకున్‌ దొడి తెచ్చి వారి నే 
పొచ్చెము బొందనీక్క సరిపుచ్చు ను భక్తిగ భోజ్య వస్తువుల్‌, 


తిరుమణి థారులన్‌ గనిన _ * బేవర వారల దివ్య టేశ మే 
నెదగగవచ్చునా ? యిచటి కెన్నడు వచ్చితి ? ే మఠంబునన్‌ 
దిరవు లభించె? సాపడుటయొచ్చట? మా యతిరాజుణాంచి యా 
తిరువడి:న్మాశయించి, పడశీర్థముగొంటి?) యంచుంబ ల్కెడున్‌, 


వీ (త్రీ రామామ తీరి తొముశీ 


ఎవరి తిరువడి సంబంధు ? అచట, నేవి 
సాం్యపదాయిక (గంథముల్‌ చదివి, వినిరి ? 
దివ్య దేశంబు "లేవేవి తిరిగినార ? 

లనుచుం బటు భాగవతాళి గాంచి, 


ఆ_ర్టరకత్షణు "వేంకటా దీందుం గాంచిరా + 

ఏీర్రరాఘనవుని నేవించినాళి ? 
భ_క్తవత్సలుండై న వరదునిం గంటిరా ? 

ఘటికాచల్టపభుం గాంచినారె ? 
నీంవో చలేం్యదుని నీవించి వచి రౌ కి 

మంగళ్ళాది నృసింహు మహిమ గనిరె థి 
బదరికాాశమవాసు భ క్తితో గాంచిరా ? 

బృందావనాటు సీవించినాళ ? 


యనుచు నొళ్కొక్కు మేత మాహోత్మ్య మడిగి 
'కెలినికొనునంత గాతంబు పులకరింప 
గనుల నానంద 'చాష్పముల్‌ కాల్వగట్ట 
మౌొనమున సళ్షై భావసమాధి గాంచు. 


అపణోదయా త్పూర్యమందు మకఠావని 
సమ్మార్జనాదుల సలుపుచుంకడు 
భాగవతుల రాక భావించి యెదు రేగి 
సాష్టాంగ దజ్ఞముల్‌ సలుపుచుండు 
తీర్ధయ్యాతిక్కులై న "జీశాంతరులం జేరి 
శత మాహాత్మ్యంబుం జెప్వ్పచుండు 
బీద సాదల గాంచి (ేమతో వారికి 
ఎలు గప బానమువ సంతృప్తి జేయు. 


భశుర్జాను ₹7తీ 


గురుని యాజకుం జెవి యు తిరుగుచుండు 
(శ్రబల భక్తియ్య, జ్జాన కరముల దీక్ష 
గలిగి యాతండు పూర్ణయోగమునం దవిలి 
భాగవతులకు నొజ్దెగాం బరగుచుండు. 


అ_శమోద్యానంబునందు పాదులు (దవ్వి 

ఖు పూట కా పూట ఇత మెత్తు 
తరు గుల్బ లతల శోధన నేర్పుగా, జేసి 

పూలు బుట్టల నీంవీ పూడి క్రొసగు 
ఆచార్యునకు సాత్త్వీకాహార సు కొన్ని 

కూర లా ఫూటకు స్స యిచ్చు 
ఇంపుగా బెరువూ' ళ్ళ కెప డి కప్ప డు 

రసము మార్చుచును మౌలికలు గట్టు 


అతిథు లరుబేర నెంతయు నాదరించి 

వారి శే వేవి నలయునో వరుస నడిగి 
వ్‌ భు. 

వలసి నన్నియు6 గూర్చి య వ్యారలకును 

వ్మిశమించుట కను వగు విడిది. జూఫు. 


ఎన్ని పను లిట్లు "తాం జేయ చున్న గాని 
జమొరుల తోడను మాటాడుచున్న గాని 
చిత్తమందున నీశ్యర చింతనంబు 


చాయం డాతని యధ్యవసాయ మేమొ? 


అరయండు (తోవ వేగునపు డావల నీవల _. గమ్య నీమయే? 
యెరుగఠ యేగుచుండు _ హృదయేవ్పిత మనేదియు గానరాదు_.సం 
సరణము దాటి శుద్ధ మగు శొంతినిం గూడిన వాండుగాన, బం 
ధురమగు భ క్రిభావ మదినూల్కొలని య౦దునుమోమువందువన్‌, 


శ్ర (్రీ రొమూతుః తీరి కౌముతీ 


-ఏనుల్‌ దన్పుచు వేగు బోశలను గా'వేగీ నదీ:గర్శమం 
చా నిష్టానిధి దివ్గసూరుల _పబంధారూఢ గీతంబులన్‌ 
స్నానం. ఛాడుచు వాడ, నుప్పతిలు త న్నాద (తిధ్వాన మ 
'త్యానంద౦బున వంత ఖాడు _ తటినీ సాకూత-గానం బగున్‌. 


అచ పు జైకా లి యాంతర దృష్టిని జూచు మొర్షముల్‌ 
మెచ్చక జాలి నొంది, యిక మూరలు శీఘ సుఖానుభూతికై 
ఇెచ్చెర భ_క్రిమార్షమునం 'జేరుం డిదేల వృథా._శమంబు ? మా 
యిచ్చగ రంగనాథుని రమింపుగు రండని చాటి పల్కెడున్‌. 


దహరాకాశముం జూడ నేల? పరత_త్హ్యం బిట్లు మీ _మోలం (బ 
త్యవహమున్‌ మంగళ విగ్రహం బగుచు భ్క్ష్మ్హవాత మందారమై 
యహిశయ్యన్‌ బవళించు రంగవిభు గన్నారంగ దర్శించి మా 
ఖుహ బంధంబుల నూడ స రాత? పర మూహీంపంగ 'వేరున్న టే? 


రంగనాథుని భక్తి శ్నీఘమునం గాంచి 

త ద్విశిష్టామృతంబు సాంతముగం (దావి 
లు 

రుచిని (హియించినట్టి యారూఢులకును 

బరమపద మద్ది - యరచేతి ఫలముగాబె-? 

అనుచు నుదో బధ నలుపుచు ననుదిపంబు 

నొక్క రొక్కరిం దోడ్కొలని యొద్ద కేర్చి 

భాగవత దీక్ష నిప్పింపవలయు ననుచు 

పురుమకారంబు. సలుపు. నా గరుని యెదుట 


సకల సామర్ధ్ర్యృముల సవ్యసాచి చో 

. విసయ భక్తుల వాయుఖ్యతుని విధంబు 
కుడ న! వై రాగ్యమందు శ్రీళుకుని వీత 
యీనెడ్‌ డి $ర80 చొవల మయ్యె నిట్లు. 


కతరాను గల్‌ 
ప్రి ప న్న త్వము 


అవలోకించిన విన్మయం బగును నిత్యం బాతం జాచార్య భా 
గవతానీకు రమా మనోహరుల కె ౦కర్యంబునన్‌ మానసో 
త్స్‌వ సంరంభమునందు మున్ది పర సంసర్టంబులన్‌ మాని భ 


క్‌ చరిష్థండును..ళుద్ధ స్వత్వ్రమయ విఖ్యాతుండునై యొప్సుచున్‌ 


భగవర్రాస్య మవో రసంపుం జవి యాస్వాదించి మ్షిల్లి యి 
ముగ గీతంబుల. బాడి యాడుచు మవామో దాన్ధిలోందోంగుచున్‌ 
నిగనూరణ్య నివాసులౌ బుధుల శేనిన్‌ భక్తి బోధించి, త 

న్నగరీ ఏథుల భక్రియోగ లతికల్‌ నాటించి నీ రో్యోసెడున్‌. 


అలయండు 'నేవనలన్‌ సలువు నప్పుడు _ దివ్యసుఖ (శవుస్టీచేం 
బలుకండు వ్యర్థవాక్య మొక పట్టున నైనను; బల్కజొచ్చెనా 
నలలిత శైలి శాంతిరస సంపద లూరగ దివ్యగాథ లే 

పలుకును గాని యొండు కథం బల్క_ంగంబోండు (ప్రపత్తి నిద్దుంై = 


అ '౬- 


చేతనోద్ధరణంబుం జేయ నిం కొకసారి 

యిట్టు లా భ్వారులే పుకు ననంగ 
నిత్యసూరియె భ కినిస్థం 'బెంపొందింప 

వె!కుంఠమును డిగి వచ్చె సనంగ 
వరమ వె శాగ్య సంపన్నుండౌ శుకయోగి 

యీ యిటు మరల జన్మించె న్‌నంగ 

గి నే 

భక్షవరేణ్యుయ్‌” (పహ్లోదుం డీ రీతిం 

జబడమి భవి నిర బు వనంగ 
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టో రామానుతి లీర్త కౌమునే 


నమిత వై కాగ్య భక్తి నిస్టాత్ముం డగుచుం 
గలువము లడంచి నిష్కామ కర్చు డగుచు 
ళుదస త్వ స్యరూపంబుం జూరగొనవిన 

ధి == 
వాండునా నొప్పు నచ్చటి భాగవతుల, 


పరమ విరక్తుంయై పరంగు భక్తుండు గావున సర్వ నీద్ధ సిద్దులున్‌ 
వరవుడ ముండె ; నాతని కనశ్యము, మెల్ల గలోకు లందే చా 
గురుతున వాని శక్తి గనుగొన్న కతంబున స్పర్శ వేధి యన్‌ 
బిరుదున బిల్చి గద్ది పురవీథులం (ఛాక్సి నగళ్ళ కెక్కెం బో 


ఎంతవానికి లోపంబు 'లెన్ను నట్టి 

మంద బుద్దులె యాతని మహీమ నిట్లు 
'దెలినికొని యాడ, ెట్టుల "దెలియకుండు , 
సర్వ మెటీంగిన యాచార్యస_ల్టేముండు ? 


అతనికి గల్లు శీలమును, నాతనిశ క్రి విర క్తి భకిసం 

తత పరితృ్లి, సత్యరతి, దాంత్సి _పళాంతి, నితాంత దీక్ష పొ 
ద తయును మున్నె తా నెజుంగుం గావ్రన లోకములోన వాని య 
న్గ్‌లే గుటుతిం చులాగున నిరంతర మాతని (య్థ్థి నెన్ను చున్‌ . 


ఘసతమ కులమదు విద్యా 
ధనమదముల ఏడ లేని దర్చోద్ధకుండ్‌" 
తన శీమ్యుండు 'మొదలాండా 

సననువానికి బుద్ధి "నేర ఏ యతివరు డంతన్‌, 


స్నానమునకయి సవ్యూజూనదికి వేగు 
నప్వు డాండాను చేయూత నంది వెడలి 
స్నాతుండై వచ్చు సమయాన స్పర ) వేధి 


' ఛిధుద మందిన దాసుని కరముం బట్టు. 


భనుర్దాను శ77 


కరము బట్టుటయే శాదు గారవంబు ; 

భౌత వ్యస్త్రృంబు లా ధనున్రాసవరుండె 

మడంచి యమొకగంగ నా యతి మడికి6 గట్టు 

త్త మెటి(గిన వాని వాత్సల్య మిస్నైం 
పీన కులంబునందు జనియించిన వానికి నిచ సగంబునన్‌ 
"లేసి విశేవ మూ గురుండు నేటికి నిట్టుల గట్టిపెళ్సై ; సం 
ఘాన మ అజొక్క_. డిట్టి ఘనకార్యధుీణుండు లేకవోయెజీ ? 
శానంగలేక యీయత్కియకార్య మొనర్చె నటంచు (బావ్నాణుల్‌, 
పదపడి వ్యిపవర్యులగు వ్రైన్ధవు లందజుం జేరి యిట్టి యా 
పద సహియించు యెట్లు ? మన _బాహ్మణ జాతికిం గల్లు శాళనం 
పద కిడియా ఫలంబు ? సతి పొఠము నేస్ప యశీంద్రుం డిట్లు చే 
యః దగునెగధర్భ శాస్త్ర; మపవోస్యముపాలగు నంచుంబల్కు_ చున్‌. 9 

గురునకై నను దోసముల్‌ పొరయునేని 

యట్రి దోసంబు లన్ని యు నతని యెదుటం 

'దెలివీ సవరించుకొనోనట్లు సలుపు ట్టి 

ప కాదని ధర్మశాస్త్ర త 

శాన నియ్యది తగదని గౌరవమునం 

'దెలియం జెప్పినం దప్ప దిద్దికొనును 

కాకపోయిన తాహ్మణ గౌరవంబు 

మటజీ సనాతన ధర్మముల్‌ మంట గలియు. 


/ 


అనుచును (ూవ్నాణు లందజు 

మనమునం జెల రేంగినట్టి మాత్సర్యమునన్‌ 

బనిగొస యాచార్యులకడ 

వీనివింపంగ నంద ఆటకు వెడలుద మనుచున్‌, 
ఏ8 | 


/78: (శ్రీ రామానుజ కీర్తి కౌముది 


భామ్యముల్‌ తల (కిందు వల్లె వేసిన వారు 

నిగమార్థ పాఠముల్‌ నేర్పువారు 
ఉభయ మూమొంసలు సభల. బల్కెడువారు 

(పతివాది భీకర వక వారు 
మంత తం_తార్థ్‌ మర్భుం "బెటింగినవారు 

వేదాంత శేసరి బిరుదువారు 
అభిలొగమంబుల నంబెవేసినవారు 

న్యాయకాస్తాార్థ నిర్ధాయకులును 


మజీయు 'బెద్దలు, విన్న లందణును గలసి 
చనిరి వరుసగ విపు ల్మాశమమునకును 
యూహ్మణాచార మిట్టుల పా£టటనేయం 
దగ దటంచును గురునితో: దగవు నేయు. 


అరిగి నమన్కరించి హ్యదయాంతర భావము వెల్ల డించినన్‌ 
వెజపు ఘటిల్లి మాటలను నేర్వనివారి విధాన నిల్వ, నా 

నరున (గ్రహించి మొనియును వచ్చిన కార్యము "దెల్పుమం చనెన్‌ 
జిరు నగ వంకురించి ముఖనీమను వెన్నెలకాంతిం జిమ్మగన్‌ స్ట 


అఆ నిధిం బృచ్భ నేయునపు డౌందల వాల్చి యకీందు యమోలస 
ద్యావము జూవ్సీ యేమియును బల్మ_ంగలేక, యొక ళ్ళొకళ్ళకున్‌ 
సీవె యుష్మకమింపు మను న్నేతపు సంజ్ఞ ల్కు హ్తసంజ్హ లే 
“వేవియొ చేయసాంగిరి మునీశ్యరు లట్టుల (క్రీందు జూచుచున్‌ 


ఎట్టకేలకు వారిలో నించుకంత 
గటివాం డొక_రుండు వాక్యముం బెకలి. 
ట్‌ ఠా ఫి షు 
..గొంతు సకిలించి కుదురయి కూరుచుండి 
నినయ మెంతయ; దోంపని ఖ్లని వచించె. 


భనుర్జాను శీలి 


మోర లెణుంగని ధర్మ మేదియును "లేవ 
అయిన నొక్కింత సంబచేహ మావహీంప 
ధర్భసం దేహమున నుంట దగ దటంచు 
నెజటుంగ వచ్చితి మిప్పు డోయీ | మహాత్మ | 


తాతలనాంటనుండి సతతంబును శౌస్రుము లొక్క_ తెన్ను, సం 
వతి వచింపు నేందు విపీత పథంబున౦ జిక్కి స్వామియున్‌ 
నీతి దొరంగె సన్న యమొక్‌ నిందకు లోంగుచు ధర్మ తంత మి 
ట్లా తల దీ తలన్‌ జరప నక్కట | శౌస్రుమ్‌ శేల చేశికా? 
నిరతము దాల్చుచుందు రది నీతియ ? శాస్రుము లిట్టి చేంతకున్‌ 
నరకము గల్లు నన్న వచసంబులం బల్మును ; గాన మిరలీ 
దురిత మొనర్శి, లోకజన దూషణ పాలగు కేల చెల్పరే | 


పురువన రేణు |! శూ దకుల పూరుషు చేతి మడుంగు వ(స్తు ముల్‌ 


అన విని యోగినేత దరహాసమునన్‌ వచియించె నిట్లు; మా 
కనిన (ుతీతిహాసములం గానగ లే దొకొ యిట్టి గాథ లే 

వుని పలుకంగలాండ ? హృదయంబున కెక్కని వేదశాస్త్ర పొ 
ఠనమున నేమి లాభ మది దాంభిక భానము వృద్ధి జేసెదున్‌* 


ఆరయలేక శాస్త్రువిషయంబుల మిీరలు, లేనిదాని క్రీ 

తీరున వ్యాఖ్య చేయుచు సుధీవరు లట్టులం బల్క_ జొచ్చి శా 

ఛ్వారులలోనం బంచమ కులంబునం బుట్టినవారు లేరొ య 

వ్యారికి _మొక్క_నట్టి మొక వైష్ణవ్రం డుండం డటం వెజుంగరో ? 
లు రల 


ఆయం బోయెను దాని శేమాయె ననుచు 
బూర్వ గాథల విస్నృతిం బొంది మూరు 
హరిపదధ్యాన పారీణుండై నవాని 

జూచి సహియింపకురడుట చోద్య మకట | 


శత్‌రీ '్రీ రామాను కీర్తి కౌముది 


“ఆత్భవ త్సర్వ భూ తాని యనెడి వాక్‌ 
మట్టు లుంచుండు సకల యోగ్యతలు గలిగి 
యఖిల భాగవతో త్తము. డయినవాని 
నై న సమతను జూచుట యబ్బురంబె? 


శౌ్త్రు "మొగ్‌ ది్‌క్కు6 (జల యావార మొక్క 
ది స్‌ చ్‌ తి న 
క్కు నడువగ నద్దియే స్థిర మటన్న 
భాంతిలో బడి జ్ఞూన న్నేతమును విప్పి 
శానలేరెరి నాయమారమును మూరు. 
న లు ౧ 


ధర్మ మెంతయు సూత్ష్మమై తనరుగాన 
త త దరంబు అఆసగాం దడవి చూచి 
థి న 
"దేశ కాలానుగుణ్యంబు "బెలిసీకొనుచు 
సం్యపయోగంబుం 'జేయంణగా జనును మనకు. 


కావున నేవు ధర్మమును గాదనంజాలను _ దాని సారమే 
కావలె గాని, సూూతము లెగాదిగ పల్కిన నేమి లాభమా 
తోవ యొతేంగి పోవునది దొడ్డతనం బని యట్లు తల్చితిన్‌ 
బావనమైన ధర్మువును వా డొనరింపను విశ్వసింపుండీ | 


మన (శ్రీవై ఫ్టన సం్యపదాయమునకున్‌ మా ర్పేమియున్‌ దీనిచే 
తను రాలే దది యండనిం; డిక ధనుశ్రాసుండు సామాన్యు డం 
చును యోజింపగరాదు - భాగవత సుశ్లోకుండు _ త త్చర్శనూ 
(తన పావ్మిత్యము గల్లు జీవులకు బంతం బేలమిోా కియ్యెడన్‌ ? 


చవెటసును జెంద నేల ? నడవీంచెదం జూడుండు _ పూర్వ ధర్మ ఖు 
"తెజుంగు వచించెనో యెటింగి తిన్న మెత్తని పూలబాటలం 
బకువడి సర్వధర్భములు ; (పాట్ట త గల్లిన లోక మింక నీ 

పరులకు సెపవంభబె శరణం బనునటు విశాల దూకు;,_లన్‌.: 

క్ష న గం ల గ్రా 


థమర్జొను శకీఈ/ 


నయము వచింప నిట్టుల మనంబుల నమ్మిరి "పెక్కు మంది _- య 
తయ మగు మత్సరంబునను గాదనంజాలక కొంద ఆందు, సుం 
తయు బలుకాడకుండం 'బెడదారిని, బోయిరి యీసురోస మెం 
తయుం దదమమోములందునను దాండవమాడంగ నొక్క రొక్కం లేం 


అది గని యోగిరాణ్మణియు నాదటం దక్కి నవారిం గాంచి మూ 
కిది హిత మూనొ కాదొ? వచియింపుః డటంచునుబల్క_ నందటున్‌ 
సదమల భ క్తితోడుత సనాతన ధర్మము దిక్కు దిక్కులన్‌ 
బొదలెడు గా్యాత మోివలనం బూర్వపు రీతిగ నంచు బల్కు_చున్‌, 


పోయెడివేళ వారు మునిపూ జ్య వదంబుల (యొక్కిః న్యాయ ని 
స్లాయక మూర్తివం చెజుంగు (పాష్థ్రత మా కడ లేమిచేత ని 
ట్లాయెను, న వచ్చెను; దయాపర |! మాయెడం గల్లు తప్పులున్‌ 
మా యవివేక భావములు మాన్నంగబే యని యేగి రందణున్‌, 


ముందట లేచిపోయిన విమూఢులు కొందణుమ్మాత మజ్ఞ తన్‌ 
సందుల గొందలన్‌ గొణగసాలిరి మతరబుదిచేత, నా 

పందల ఇప్హా బుద్ధి గజఆపన్‌ మదిలో. దలపోని, దాని శే 
చందము భావమా ననుచు. జాలగం యోదేనం జేసి యాతందున్‌ . 


ఘన కార్యంబుల నిర్వహింపంగల దీశోదత్షండా శిష్య స్టో 
కని రావించి మఠంబునన్‌ గలుగు మూర్థశేణి వ్యస్త్రంబులం 
దునం గొన్నింటిని దాంపుగొన్ని కొనలున్‌ దుంపంగనేమించియున్‌ 
గననటున్‌ , విననటు మానగతి ఛ్యానానందుం డై య౦డగన్‌. 
౮ ళం ౬ 

స్నాతులై వచ్చి శిష్యులు శొలలందు 

చాంచుకొన్నట్టి ధౌత వస్త్ర ములయందుం 

గొన్ని కనువింపకుండుట 6 గొన్ని చినింగి 

యుండుటను గాంచి దానికి నోర్వ లేక. 


శీలి (శ్రీ రొమానువి శీ రి తమది 


పాపలు (కుద్దులె యొకరి.పె నొళకరుం డొక నింద మోవీ, యీ 
నేరము నీ వొనర్చితివి, నీవె యొనర్చితివంచు బిట్టుగాం 
బో రొనరింప జొచి రి చమూపతు లట్టుల ; నంత మౌానియున్‌ 
ేఠని రీతి వారికడ నిల్చి యి బే మని మందలింపంగన్‌ , 


దేరిగిన కార్యం బంతయు 

గురునకు వినివించి వారు కుయ్యో యనంగా 
జరిగిన 'బెట్లో జరిగెను 

సరియగు నే యిజ్జి పోరు వాలింపు. డనెన్‌. 


చెప్పీన గురువరు మాటల 

కప్పుడు మాటాడంజాల కందటు పోరున్‌ 
చెప్పున నావీరి చయమున 

నప్పటి కది సమసిపోయె న్నాశమ మందున్‌_ 


కడ్రచిపోయెను మథజి కొంత కాల మిటుల 

నంత యతివరుం డొక్క సాయంతనమునం 

ద ద్యిమూఢుల. బిలిచి మంతనము సలివి 
ఇపలికె నిట్టుల గంభీర భాషమణముల, 

-నింతుకొ నె వస్తు సంపద 

భండా:ము ళూన్య నూయె బదపడి యొటులో 
తిండికి తిప్పలు నచ్చును 

నొండాడక నేయనలయు నొక పని మోరల్‌, 


తలప శిష్యుల నొక ధనున్దానుగాక . 

వేజె ధననంకతు లెవ్వరు 'లే రటంచు 

' వంవ జెరిగిన విషయమే యాను ఛాని 

యుగ, -విచ్చునొ +. యీయడో యసుచుం వోంచు, 


ఛచుల్దాను వీత 


కావున నిప్పు డ్యాశమపు గార్యము దీర్చు = ముఖ్యచుంచః నం 
భావన జేసి మో రతని భార్య శయించుటం జూచి, యాపిన 
ర్యావయవంబులందునను భాసిలుచున్న నమ్మస్త భూమలన్‌ 
కేవ వహించి మెల్ల న నిశీధములోపలం 'దెండు నాఖ్చడున్‌. 
సరగున నొక్క రొక్కురు దిసంతులు గొట్టుచువారి యీార్డ ఫ్ట్‌యా 
"తెటిగున6 దీర్చికో దలచి ధీ5త నంతయ.6 గోలుపోయి, సరి. 
బరమున మేము మే మనుచు వచ్చి యత్రీిందునిం జేరినారు [కః 
మ్బ నెటు వచునో యనెడి మర్మ మెఅుంగని వెటి హాౌపలె. 
ల! య్‌ 


చిమ్మచీకటి చేశుంలం జీల్చికొనుచు. 
జీమ చిటు కన భయమున జిక్కువడుచు 
సందు గొందుల దారిని సద్దు మాలి 


చివర "కెట్టులొ గమ్యంబు 'జీరి వారు. 


శ్రీవై న్లన వేషంబుల 

నే విధమున నెన్నండేని య్‌ స్ధితి యందున్‌' 
గావఠత నని తొలంగించుట 

దై వ్యదోహం బటంచుం దలచినవానై. 
ఇాందస వి_ఫులు గావున 

ముందర నున్నట్టి "వేషముల ఏీడకళ యే 
దందడీ కార్యా కాంత్షను 

మందిరమును జొచ్చి స్ప నారు మత్సర మకులై అ 


ఆ. గృహమేధి భాగవతుండై శరణాగతి నొంది. నిత్యమున్‌ 
రాలల కీడు మే శ్యెవియొ రాకయె మాన వటం చెజింగి,: మం 
"'జీగినంగాని చ్వారముల నేన్నడు మూయండుగాన వారలున్‌? 
గాణయల కార్య మాయె నని (శన్నన లోన్సికీ నేగి చూడంగన్‌, 


క! ( రాచూనున కీ ర రొముటి 


తంగెడు గున్న పూచిన విధంబున నా గృహలక్ష్మీమేన స 
ర్యాంగములందు రత్న రుచిరంబుల భూపషల. దాల్చి న్మిదలో 
యొంగుపడంగం జ. తమ పున్నెము పండె నటంచు నొక్క వ 
కం గల భూమణంబులను సగక్కుున దీనీరి మొక్క టొక్కమేం 


అంతట నాసె మేలొ గానుచు న్మాశమవాసులుగా నెజింగి యే 
చింతల దక్కి న. 6జికి గొ వ్‌ కయి కాకయున్న వో 
నింతటి వార లీ పనికి 'నెన్నండు బూనరు నేన యిత్తు పై 

= నంతటం గల్లు భూమల గలే "రెండవ నై ఫు బొర్జగన్‌. 


చిక్కి నదేమొ చిక్కి నది శ్నీఘముగా మన మేగకున్న చో. 
జిక్కు ఘటిల్ల వచ్చునని చిత్తమునన్‌ దలపోస్కి తత్తరం 
'బెక్కుడుగాంగ నెట్లు చరియింయటకున్‌ మదిదోంప కందణున్‌ 
యగక్కున బర్వు లెత్తిరి వికావికలై మఠభూమి జేరగన్‌. 


అనువగు వ్యాది మియ్యిది యటంచునునా నినీ విల్లి దాసునిన్‌ 
బనిగొని నిల్చి వైష్ణవ (సబంధములన్‌ మనమారం బల్కు_చుం 
జెను; అట (ముచ్చులించు పని నిన దంచు దలంచినంత దా 
సునిగన్మి (వొద్దు వోయొ ననుచున్‌ నిజ గేహము జేరం బంప6గన్‌. 


హెచ్చగు భూవణంబుల యశీకున కిచ్చుచు శిష్యు లెల్లరున్‌ 

'చెచ్చితిమయ్య యొశ్రైట్టులొ దిక్కులు (తోవలు గానరాని యీ 
టట గ్రా 

యచ్చపుం జీంశటిం గలంగి యక్కట [| యంచు వచింప నౌన్యు మీ 

రచ్చ పుం జీళటిం బడితి రంచనె వ్యంగ్యముగా వచించుచున్‌. 


వారవి యే మెటుంగుదురు పాపము ? చారలు వ్యంగ్య భావమే 
నేరచియున్న ఆోళ౭గిజన నేతకు వంకలు దిద్దవత్తురా ? 

భూరి మవహోనుభావుండగు పూరుమ నింటను మచ్చి సి లింతురా థి 
సౌధము లేని యీర్థ్య్యం గని పాడయి రిట్టుల విప వైన్ణవుల్‌ 


భనుర్జాను శీరాలొ 


ఇంక నట, భాగవతో త్తముం 

డొకం డయి నిడేహమునకు నొయ్యస౦ జని తాం 
దిక్‌ ముకం బడుచును వాకిట 

నొక (పక్కను నిలచియున్న యువిదను గనుచున్‌, 


ఈ మొగసాల నేమిటికి నిప్పుడు నిల్చితి ఏవ్రు ఇప్పు మం 
చా మగువన్‌ గురించి పలు కాడుచు లెస్సగ "దేజి వూచి, లే 
"వే మయిపోయె భూషణము లి ట్లొక (పక్కనె యండం గారణం 
"బేమని పృచ్ళ జేయు హృదయేళున కా సతి యిట్లు పల్కెదున్‌, 
స్వామి | యే మని విన్నవించెదను ? సంసారాతిభారంబొ వే 
చే మెయండునొ ? వైన్హవో_త్తములు "జేయిన్‌ నచ్చి విత్తాశచే 
నా మేనం గల భూషణంబుల ననూన వ్య్యగతన్‌ దీయంగా 
'నే మేల్కొంంటిని వై న్లో _త్తములం గంటిన్‌ ధన్య ఆ' బుద్ధిమై. 

వారల కిఫు దే గతి చే 

కూఆిన్సు "లేకున్న నిటుల గొంకళ నేం దే 

పారులు (ముచ్చిల నర్తురె ఇ 

భారంబగు కార్య 'మెదియొ 2పెంబడె ననుచున్‌, 
ఈవలి (పక్క లీ తొడవు లీ యయవారల కెంతపాటి యా 
గోవ ఘటిల్లు భూప లవ లీలగ నిస్లె (గహింపగూడునం 
వానలి కొ త్తగిల్లి తి ఛభయంబున నోడని కూడిగా ద్విజుల్‌ 
(దోవగ దాని ఘోరమగు దోసము వాటిలె డాసురాలికిన్‌, 
శ్రాగవతాపచారము (వర్తి లె నిప్పుడు, దీని శెట్టి దు 
ర్యోగము పట్టునో యనుచు నుమ్మలికిన్‌ గొనుచుంటి ; నింతకున్‌ 
గాగల కార్య మాయె, నికర గాచుటకున్‌ యతిరాజు దక్క వే 
'జేగతి లేదు నా కనుచు నేడ్వగ 'బాల్పడ యాతం డి ట్లనున్‌, 


జ] 


శరా 


శీ రొమోనువి శీ ర్తి తొముది 


వారి కట్యుపక్క భూవమలు వలయునేని 
వారలే నిన్ను6 బొర్జించివై చి వానిం 
దీసికొనియుందు రంతలో దిటవు మౌని 
'కానిపని. జేసిత్రీ వహాంకారన్న త్తి, 


ఇచ్చెద నటన్న బుద్ధి సీ శేల గలి ? 
భాగవతులకు ెద్ది కావలసీయుండు 

సద్ది వారలె (గ్రహియించి యరిగియుందు 
రంతమ్శూ తను యోచింప నైతి నబల |! 


ఎన్ని దినములు గురుసూ క్తి విన్నగాని 

కడ కహంకొర బుద్ధియే కానవచ్చె; 
ఇచ్చుదానవు నీవును ? బుచ్చుకొసెడి 
వారు భక్తుల + యెంతటి (భమ పడితివె ? 


ఎంద తెందతి నేవింప నేమి ఫలను 

చి _త్తసంస్కాార మిసుమంత చెందకున్న 
సంతతో ద్ద్రంథ చర్విత చర్వణములు 

వణ మననాదులును వృధా (శమలు గావె? 


రా రమ్మిక గురువరుకడ 

'నీరంబును 'దెల్పి తగిన నిష్మ్యృతిః "దేయం 
గోళిదను గాక మన కిశ 

"వే టొక కది లేదు రన్న విశ్వములోనన్‌. 


అనీ తన భార్యతోడ గురు న్మాశమ నీమకు నర్దర్మాత్రమం 
చును సమయరబు కాదనుచు6 జూడక బుద్ధిని. బూచినట్టి పో 
వన గురుపాదపద్మముల భక్తి దలంచుచు నేగి, తత్తపో 

ధత నిధి జేర క్షుత్తుం గని తల్లిని బేరెడు లేంగ నై వడిన్‌. 


భనుర్జాను శీఈణ 


చేరి మళంబునంచు నిజ శివ్యులతో వనసియుంచియున్న త 
ద్యారిజన్మేతుండ యతికి వందనముల్‌ పచరించుచున్‌ మనో 
ఛారముచేత నిట్లనెం బప గడల్‌ కొన దప్వువచ్చె; మా 
నేరము గాంచి చేయందగు నిష్కృతి 'జేయ వె శిష్యవత్సలా | 


అని పలికిన వెను వెంటనె 

తన శిష్యుని గాంచి యతియు దయతో సనియెన్‌ 
నినువంటివాండు నిహ్కృతిం 

గను కార్యము నేయు టనంగం గల్ల యటంచున్‌ 


అన విని దాసుండున్‌ ముదము నందక హా యని బిట్టు దుఃఖమున్‌ 
గని భువి బొర్లుచున్‌ దుదకు గద్దద మొప్పగ నిట్లు బల్కెై, నో 
మునివర |! నేంటి కీ యతివ పున్నెము బుచ్చె ననంగ నెద్దియో 
పనిగొని వై ప్ల _త్తములు వచ్చిరి భూషణముల్‌ (గ్రహింపంగన్‌, 


(ముచ్చిరి వార లీ ముగుద రూడఢ్సిగ న్మిదితయం చెటింగి యిల్‌ 
సొచ్చియు నొక్క (శ్రక్కం గల సుందరభూపణపం జ్సీ; సంతలో 
విచ్చెను నిద; యింక గను విచ్చి కనుంగొన వె నో _త్తముల్‌ 
వచ్చిన జాడ దోంచితన స్వల్పపు బుద్ధిని యోదె సల్పుచున్‌, 


వచ్చినవారు వైస్ణవులు - వారికిం గానివి యేల నాకు? నే 
నిచ్చెద భూమణావళుల సీవలి ప్రక్కవికూడ నంచు, తా 

నొచ్చపు బుద్ధి నావలికి నొత్తిల వారు భయంబుతోదుతన్‌ 
వచ్చిన దారి బట్టిరి యవశ్యముగాం దలపోసి యందజున్‌ = 


ధ ర్మాధర్భ గ్గ విశేవముల్‌ మజియు. ద త్త్యార్థంబు లెన్నెన్నియో 
మర్శ్మంబుల్‌ తమవల నే వినియు సమ్మాన (వియాళూన్యమై 

లొ €ి. 
నిర్మూలం బొనరించె ధర్మువును; పున్నెం బెట్లు చేకూరు ;నా 


కరుం విటుల కాంచె. తుటతుదకున్‌ గాందగ జే మునుదో ? 
ం టి ట ౧ త్మ 


దోవ (శ్రీ రొమూనుః శీర్తి కౌముది 


అన్నియు దా "నెటింగియు నహంకృతి ఏడ్తక్క వారి కిత్తునం 
చన్న యహంకృతిన్‌ దవిలి యావలి (పక్కకుం బొన్లై నిద్ది యా 
మన్నన గొప్పగాం దలచిం మానసమందున ; దానివల్ల "కా 
నున్నది కాకపోయెను, భరోన్నతి మ్మాతము గై వారికిన్‌. 


"బీవరవారు భాగవతదీక్ష నొనంగిరి మాకు, చానిచేం 

ఛావనమైతి మేము నిరుషదవతన్‌ గని యంచు నుండు మ 

మ్మా విధి యి ట్టొనర్చె భయ మయ్యెడు, వే జెక రక్షలే దహో 
"చేవ ! మహానుభావ | భవదీయుల నేటి కన్ముగహింప వే 


అన్నా | చేసీన తప్పం జెప్పితిమి _పాయశ్శ్చిలత్తమున్‌ దెల్ప నీ 
కన్నన్‌ వే జొళ పండితుం డెవండు? శ్నీఘం బింక శిక్షింపు మా 
కన్నీ రోడిచి నీదు పాదముల కర్ధం బచ్చు శే కాళ్ళు వే 
జున్నే నేం డొక సాధనంబు , కన మోహో | శిష్యసంరత్షకా | 


అనియెడు దాసున కెంతయు 

ననునయ వాళ్యములం బలికి యతివరు. డంతన్‌ 
వినుండని శావ్మణ శీష్క్యులం 

గని యిట్టుల పలుక-దొడలా గడు మృదులముగన్‌ జ 


కంటిర యీతని మూరలు? 

వింటిరె యితం డనిన నుడులు ? విపుల రగు మో 
రుంటిరె యింతటి నిస్టును థ్‌ 

నింటింటను జోటవలబి యీతని మహీమన్‌. 


మేదిని నిట్టి మేటి గృహ మేధిని గానగలేరు మిరు; దు 
ర్వాదము నూని వీని నిశ భాగవతో త్తముగాం దలంచ్చి శే 
లూది చరించు టొప్పును _ గుణోన్నతి కల్లినవాని "కెప్పు మ 
ర్యాద లభించు _ నైడ మది - రాందగువారికి వచ్చితీరెడున్‌. 


ధనుర్దాను $5ఖి 


ఊరక మత్సరంబు గని యున్నవి లేనివి _పోగుజేస్తి యీ 

తీరున వెర మూనితిరి _ దీనికి నిష్కృతి "లేదు మోకు _ "పెం 
పారెడి మ్మితభాన ముదయంబయి నర్థిల వంశగర్వమున్‌ 
దీటిచి సత్యమైన సుగతిన్‌ గనుగొంటయె మికు నిష్కృతుల్‌. 


ఇంతటి త _త్త్వ్‌ వేది యని యెన్నడొ చెప్పితి మికు దానికిన్‌ 
ఏంతగ నెంచినార లవివేకముచేతను _ దాని సత్య మా 
ద్యంతము శార్గ్యరూపమును దాల్చగ నియ్యది నీ నొనరి గతిన్‌ 
వింత య చేమి? యీతం డిక్‌ వి_పులకున్‌ గురుం డేలగా డొకో | 

ఇట్టి సూమ్మూతిసూత్ముముల్‌. పట్టుకొనక 

స్ధూల రూపంబు బట్టి యుయ్య్యాల లూగ 

పాప మెనయించు భాగవ తాపవార 

దహనకీలల సమయుట తప్ప దెపుడొ | 


మాసిన ధర్మరూపము సమంచితమౌా గతిం జేయనేని సం 
న్యాసము బూన నేల? నిటు ల్మాశమ వాసము జేయ నేల? వి 
ద్యా సముపార్ట నంబునకు దద్ద (శ్రమంపడ నేల ? యిట్టి యా 
యాసము నొందుకంకును గృహస్థుండ నౌెటయె మేలు కా దొకో! 


వది యొనర్చగావలెనొ యెయ్యది మానుట యొప్పాంయెప్పు జే 
"చేది యవశ్య మో _ యెవరి కెయ్యది పథ్యమొ తా నెటింగ్సి యీ 
వాదన సల్పియైన నతి భక్తిని ధర్మము లాచరించు ము 

ర్యాద యొసంగు శే యతికి న్యాయను _ కావున న ట్లొశర్చితిన్‌. 


దండ కమండలువులచే 

దండిగ గాహాయవ(స్త్ర ధారణ చేతన్‌ 
మెండుగ శిష్యుల గూరు చు 

ముండన మొసరించినంత మోశ్షను కలబే ? 


4ంలిలి ట్రీ రామానున తరి కౌముది 


యతి ధర్మం బసీధారా 

(నత మని యెజు(గ0గ వలయు (బాజ్ఞైత లే క్షీ 
యతి ధర్మ మూనంగామ 

ర్లతిం గాంచుట కాక వేజె ఘనతయు. గలజే ? 


యతి యగువాండు మానవుల క్టగ్గణి _ యాతంగు ధర్శ మూని దు 
ర్మతులను శిక్షలో నునిచి మూర్షముః జూపుచునుండు _ వాండె వో 
యతి యని యండ్రు - లోకుల భయంబున ధర్మము రిత్తబుచ్చు న 
య సతికి నిహంబుసున్న _మటి యశన్హైపరంబును సున్నయయ్యెడున్‌, న 


మనమున ని కుజింగి పెడ మారముం బటిన మిమ్ముం (దిష్పంగా, 
నే ౧ లట శ్‌ 

దెనునని సన్ని "వేశ మిటు సల్చితి - దీని యథార్థ భావమున్‌ 

గని జఫ. నర జెక్కబడంగా వలె, నీర్ణ్య మేనువ్య ధర్మ మా 

రణ మొనరించు న 1 స్థిరం బది - కావున సద్ది మానుండీ |] 


తప్వులం జేయుట నై జము 

తప్వుగం మది దోపగానె తడయక దానిన్‌ 
దప్పక విడిచిన వాందే 

ముష్వును గనకుండ భువినిం బూజ్యత నొందన్‌. 


కావున నింక మా మదిని గర్వము మానియు విల్లి దాసు స 
డ్శావము నేర్చి, మతి గని తద్దమయుం బావన మార్షమందుం గొం 
పోవుడి యార్య ధర్మముల పోడిమి; నట్టుల కాదయీని రాం 

బోవు శుభంబు లింక గనబోవరు మోర లటంచు బల్క_గన్‌. 


జరిగిన చ్మితముం గాంచుచు 
గురువరు వాక్యముల వినుచు6. గొందలపడుచున్‌ 
బరమాశ్చర్యము నొందుచు 
స్థిరముగ నిలుచుండి యున్న శిష్యులు వగతోన్‌, 


భనుర్దాను $89/ 


జరిగిన తప్పు మై పుము విశాల దయానిధి యింత వానింగా 
'నెటుంగగము విల్లీ దాసుని _ యలీం[దులకున్‌ బరితృ వ్‌ గూర గె 
బరంగు మహత్వమున్‌ గనిన భాగవతో _త్తముండం చెటుంగ కీ 
దురిత మొనర్చినార్య మిక దుస్సహ పాపము లె ట్లడంచెదో $ 


అని యొక రొక్కరున్‌ బుడమి నౌందల మోపుచు _మొక్కి వేడ, చే 
సిన పనిత "ప్పెటింగి రని శిష్యుల నెల్లర బేరం చీల్చి, మా 
మనసుల నున్న మత్సరమ) మానితి రంతియ కాదు దాసునిన్‌ 
గవి క్షమియింపు మం చడుగంగా6 దగు మో కని పల్కెనాతండున్‌ , 

అంతట (ైూహ్మణ శీవ్యులు 

సుంతయు మది నీర్ట్య "లేక సుస్థిరమతు ల 

వెంతను నిలిచిన దాసుని 

వంతకు6 జని పలికి రిట్లు చ్కితము గాగన్‌, 


ఓయి మహోనుభ్రావ | దయ యుంచుము _ మత్సర బుద్దిచేత న 
న్యాయము లాచరించిలిమి _ యట్టివి నీ మనమందు నుండం జో 
టీయవటం చెరింగియును నిద్ది విధాయక మౌట; సోదర 
న్యాయము6 జూప వేడితిమి యట్టులం జూచి శ్షమింపవే మమున్‌, 


తరిగిన కార్యమ:ల్‌ నుడులు చక్క_నం జూచుచు, వించు, నోరగా 
జరిగి విధేయతన్‌ 'దెలుపు చొడ్పున శీర్ష మునంచి విపు అె 
ల్లరు విన నిట్లు పల్కెను - తలంపంగ నియ్యది విష్ణు మాయో 
కొరునవరువమాయయోయెొజుంగగూడు నొకో యనినిల్లి దాసుండున్‌ = 


కలయో నిక్కుమొ యెలుంగను 

గల యని భావింప నదియ గాదని తోంచున్‌ 
తుల లేని గొరవంబును 

చలపయి నిడీ శేల నాకు - దగునే యిదియున్‌. 


&2లిలొ శీ రొమానువి శీ రి తమ్‌డీ 


అని యతీరాజుం జేరీ వినయంబున6 బల్క_6గ విల్లి దాసునిన్‌ 
గనుచు వచించె నా యతియు గన్నుల జిల్కు దయారసంబుతో ; 
నిను గని జేరు స కొందు రని నేనె వచించితి భోషణంబులన్‌ 

గోని యిట రం డటంచ్చు నివిగో యని యిచ్చె సమ స భూపలన్‌, 


అవి మరలన్‌ హియించిన 

సవునది చౌర్యంబ యనుచు సతేండు తీలంపక్‌. 
(ధువముగ నియ్యవి మావియె 

యివి యేలా నా కటంచు నిచ్చుచు దయతోన్‌. 


యతి న రేణ్యు డంత నఖిల శిష్యావళొం 

'జీరం బిలీచి యిట్లు చెప్పం దోడంగెం 

బోరు నష్టి యొనంగు బోందు లాభము నిచ్చు, 
గాన పొందు గనుట ఘనతరంబు. 


మనముల నింక మోరు కొజమాలిన చేతలు మాని, దిన్య సో 
ధనం గని (పళ్ళ తార్థ పరతం తులు గాక స్వతంత బుద్ధితో, 
జని యిక్‌ వైష్ణ్రవఠబును విశాల నుత౦బుగం జేయు భారమున్‌ 
ఘనముగ బూను, డిప్పుడు సనాతన ధర్ముము దప్పకుండగన్‌. 


వసి వాళ్యారిన దైవభక్తి కృశతన్‌ జాపంగ నోక్కక్క ర్తి 

యనీ థార్మావత మూసి మానవుల కథ్యాత్మంబు బోధించి దు 
ర్వ్యననాస క్రిని. చార (ోలః గల విద్యానక్తి గల్పించి; స 
ర్య సమోనం బగు వైష్ణవంబు పుడవిరన్‌ నర్థిల్లగాం జేయుండీ | 


పండబాటిన నాస్తిక వన తరువుల 
సరికి పడ వై చి యా స్తీక తరు వితాన 
బీజముల నాటి నూధవ ,వీతి కొజకు 
స్వాదు ఫలముల బండింపనలయు మోరు, 


భనుర్జాను శ్‌తితీ 


తుద మొద లేది లేని భవ తోయధి దాంటంగ దివ్య నెకయె 
పొదలెడుం గాక వై ప్ణ్వవము | పొంపీరి వోయెడి దివ్య భక్తి తోం 
గదలుండు _ కంకణంబులను గట్టుంగు _ "వేద నిగూఢమైన నం 
పదలను సర్వమానవ సమన్వయతన్‌ గొని పంచి పెట్రంగన్‌. 


కల్లుల్‌ పొల్లులు లేని సత్యమగు వాక్య (పాఢిం బూవీంచ్సి రం 
జిల్లన్‌ 'జేయుచు. జేతనంబులు సముజ్జీవింప నవ్వారిగాం 
జెల్లుం 'జెంతయు. బూన్మితో డుత విశిష్టారై ్వ్‌త్‌ బీజంబులన్‌ 
బల్లీ పట్టణ దివ్య -జీశముల సర్వారణ్య భూ భృత్తులన్‌. 


అని వచియించి ఏడ్కొటలి పి నందర నా యతి రాజు _ వారల 
య్యనఘుని యాజ్ఞ చొప్పున సమంచిత రీతిగ వె స్లవంబుం జ 
య్యన జన లోక మెల్ల బహాుళాదర రీతి బట్రహీంచునట్లుగా 

మునుకొని చేయసాగిరి సమూహములె మతమందు జేరగన్‌. 


ఆరబండిన భక్తి నా ధనున్రాసు 
నిష్కా_మ యుక్తుండై. నెగడి యావార్య 
మ్రంకర్య నిష్టుడ్రై కాలంబు వుచ్చె 

నా మహామూర్తి ళా నంత్య శకొాలమున& 
బరమపద (_పొవ్నీ బడడయు టబ్రింబె 
కావుననే వాని ఘవనమూ ర్తి యిపుడు 
వ్మిగహ రూపమై వెలసి (శ్రీరంగ 
మునను నేటికి, గూడం బూజల గొనును 
త నృహాత్మ కనే ఛన్య వాదములు 
నిర్మలాత్మకు "నేడు నీరాదనములుం 


ఎాఫ-వవుపా-6-- 
ఓర 


తిరునామములు - శ్రీవైష్ణవ తత్త్వము 
అజా పైఎ అణాలీ 
“సంప్రదాయ సా హిత్య కళానిధి" 
డాక్టర్‌ ః కిడాంవి నరసింహాచార్యులు, ఎం, ఏ; పిహెచ్‌డి. 
శ్‌ 
తిరునామ వై శిష్టము 
శ్రీ వై స్లవము “శ్రీసర్మపదాయి మని వ్యవహరింపబడును. 
ఇది శ్రీసర్యపదాయ మనుటకు కారణము లివి :. 


ట్రీ విమ్ణులో కే భగవాన్‌ హరిః నోరాయణః న్వయమ్‌ 
పోర కవాన్‌ మంత్ర రత్నాదీన్‌ శీలై కాపాది పూర్వకమ్మ్‌” 1 


శ్రీవై ష్లవులకు (పధానమైనది రహస్య _తయములో ఒకటి 
యగు ద్యయ మర్మ తమును తొలుత నారాయణుడు శ్రీ దేవికి ఉపదే 
శించెను, ఆమె ద్వారా (పవృత్తమైనందన, ఇది శ్రీసంర్యపదాయ 
మైనది. 


భగవ దన్నుగవాము. చేతనునిపై (పసరించునట్లును చేతనుడు 
భగవ దున్మఖు డగున్లును ఈ శ్రీచేవి _ వీ రిరువురి నడుమ పురుష 
"కారము గావించుటచే, అటి చేవియొక ఆఉౌముఖ మును సంప 
ల ఠా థి 
జాయులు (గహించి, దీనిని శీ )సర్యపదాయమని వ్యనహరించిరి. 


శ్రీజీవీ నారాయణుల అనుబంధము _ వాగర్థముల వలెను, 
రత్నపభల వలెను, పుష్పసౌరభముల వలెను విడదీయళానిది. కనుక 
విష్ణ్దుసంబంధమున వైష్ణవ మైనశ్లే శీ వాధాన్యమువే శ్రీసం్యప 





1. వోనుదేవ సంహిత 


తీదనామమలు = (క వై సబ్‌ తత్తము శేతిలొ 


శ్రీశామానుజుల (వ్నాస్యూ త భాహ్యము శ్రీ స్‌ భాష్య మని. 
వ్యవహరింపబడుటయు , తనకు నిరంతర భక్తిరూపాపన్న జ్ఞానము 
నిమ్మని శ్రీ _ నివానుని శ్రీరామానుజులు వేడుటయు శ్రీహాఛాన్య 
మఃను వివరించును. 

శ్రీ సర్మపదాయమునకు జెందిననని తెలుఫటక్రై శ్రీ శబ్ద 
విశ్శలిమైన శద్రిర్చు శబ్దము = తిరునామములలో మొదట (పసయోగింప 
బడినది 

నామ శ్దమునకు_'సక్‌ లేతర విలక్ష్య" డని యర్థము, 2 “సక లేతర 

/ స ప | కి 
విలష్ష్షణ |! న కల్చక | అఆపత్సఖ | అఖిల దిగ త్చ్వామిన్‌ అని 
శ్రీ శానూనుజులచే సంబోధింప బడినవాడు శ నామవాచ్యుడు 
(శ్రీమన్నా రాయణుడే, 


నామ శబ్దమునకు జ క పాశాశ శ్రముి) (ఎరిగింపదగినది ) అనియు 
అర్థ మున్నదిం ఎరిగింపదగిన లేక _ ఎరుగదగినవాడు _ 

“న దేవ సొమ్మే ఇద మగ ఆసీత్‌, ఏకమే వా ద్వితీయమ్‌.” 
అని ఉపనివత్తులచే పతిపాదింపబడువాడు నారాయణుడే, కావున, 
తిరునామములలోని *నామి శబ్దము _ భగవ ద్వాచక మనియే తెలియ 
నగును, 

ఈ తిరునామములు కీర్తన లగుటచేే తీరునామ సంకీ ర్త 
లనబడెడివి. కాని శాల్మకమమున సంకీర్తన శబ్దము లేకున్నను _. 
శర్రిగనామముి లన్నంతనే, “తిరునామ సంకీ రృని లను అర్ధము నిచ్చు 
టచ్చే సంకీ ర్తన శబ్దము ల్వుష్తమె తిరునామము లని వ్యవహరింప 


 ేటులాలననననాననననన నునన నన నేపాలు తినాలని ననారషుకకొపనుకలనునలలనటీనలుయునుయులు నేనును నతన నననమ్సు 
ఓ. అర్యర్ర విజ్ఞాన సర్వస్వము 7 = వ సంపుటము, 181 పుట 
8, అమర కోళము ,-గురువాల వలోధిక, 


₹8రీ ్రీ రామానుః శీ శ్రితొముదీ 


బడినవి, సారాంశ నేమన తిరునామను లనువవి _ శ్రీసౌయ్యపదాయక 
మైన “భగవన్నాము సంకీ ర్త నలు) అని చెప్పబడినది. 


తిరునామములలో వైష్ణవము 


విష్ణు సంభంధము గలది వైస్దవముం త్రీ విశిష్టుడైన విన్లువు 
నారాధించువారు. శ్రీవైస్షవులు. దశవిధ వైన్లవులలో _ శ్రీవైన్లువ 
లక్షణము లిట్లు గలవు ;- 

“త్రిరుమం్యత్య ద్వయ, చరమములండు నియతు డగుట, అడార్యులయండును" 
శియః పతియందును కృతజుడైె యుండుట పరమ సొ త్వికులతో (భాగవతోత 
(4 లి సా. తీ ఈఏ ( 
ములతో) నహవాన మొనర్చుట, అర్థపంచక జ్ఞానము కల్గియండుబ శ్రీ వైష్టవాధి 
కారి కవళ్యా పేక్షితములు, శ్రీ శబ్దిముచే. పిరాట్టియొక్క  వుడషకారము. లభించి 
అమె దయక్షు ప్యాతుతు కావలె ననియు తెలిపిరి. మనల కావ నవతరించిన యతి 
రాజు న్నాళయించ్చి వాసీ యెరిగినథాడు శ్రీ వైష్ణవుడు, భగవద్భాగవతాబార్య 
కె 0కర్య రతుడ్డు నై చ్యానునంధాన యుతుడు, శ్రీవిశిక్సు డగు విష్పవునందు 
లు శ తీ లా ల్‌ ణ 
భ క్రి కలవాడు 'శ్రీవైష్టవుడు, ” 1 
ఆం _ధమహాభారతమున న 

“ పాంచర్యాతమునకు. (పవర్తకుడు శ్రీమహావిష్ణువు కనుక పాంచ 
రా,తంబు వె షవంబన బరగు.” 5 
భంది మద్ద 
అనియు _ 
“ఏక ద్వి _తిఛతు ర్వ్యూహోకారత దోచు హరి,” 6 
అనియు నుడువబడినది. ఈ వూ్య్యూహాకాలరమె కాకు భగవ త్స్యరూ 
పము _ *పర్శ విభవ అంత ర్యామ్మి అర్భా" అని నాలుగు విధనుల 





1. థ్రీ రామానుజ కీర్తి కొమది :8 లా. 61 68 పుటలు, 
6. ఆంధ్ర మవో భోరతము ; శొంతి వర్వము : 6 ఆళ్వానము 01? వచనము, 
6 అంధ ఘహా భారతము : కొంతి :.8 ఆళ్వా 500 వద్య. 


తిడనామములు = (కీనైద్ళ వ తత్త్వము క్‌తిగ 


కలదు. ఇందలి అరా స రూపము భక్షి! శరణాగతికి అనుకూలమైనది. 
భక్షి మార్గమునకు విశేష ప్రాధాన్యము నిచ్చి నందున, 'శ్రీవైస్టవము 
విశిషా'దె స్‌లే సంప్రదాయ 'మెనది, 

టమ ౬ న్‌ా 


శ్రీ రామానుజులు ఫున రుద్ధరించినందున - శ్రీవె న్లవము. శ్రీ 
రామానుద దర్శన మని వ్యవహరింపబడినది. 


"వేదములు ఉపనిషత్తులతో ఏర్పడిన వేదాంత మార మొకటి 
కలదు. ఆగమములతో న ఆళ్వారుల నాలాయిర (దావ్‌డ దివ్య పం 
ధములతో ఏర్పడిన వేదాంత మార్గ మొకటి కలదు. ఈ ెంటిని 
జోడించుకొన్మి పురోగమించు. శ్రీవై ష్టవము -*ఉభయ _ వేదాంత 
దర్శని నునబడుచున్నది. 


ఈ విధముగా _ (శ్రీవై. వ్లమునకు గల వివిధ నామములను బట్టి, 
శ్రీవై న్లువులకు శ్రీ చేవ, శ్రీరామానుజులు, భాగవతులు మొదలగు 
వారియెడ ఉండవలసిన (ప్రతిపత్తిని తెల్పినశ్తైనది. అన్షు; శవ వవ 

అవే ష్‌ ణం యా కై 


లశ్షణముల ననుసరించి _ తీరుమంత్ర, ద్వయ, చరమములు, అర్ధ 
పంచకము ఉభయ వేదాంతములు, (ష్పత్రి నిస్థు మొదలగు వానిని 
తెలిసికొని ఆచరింపదగినవి. శ్రీవై న్లవులకు చెందిన పై జెప్పబడిన 
వివిధాంశములను ఈ గీతములు అనువడించుచున్నందున) ఇవి “తిరు 


నామము లను విశిప నామముతో విలనిలుచున._ వి. 
ట గా తె 


తిరునామ వాజ్యయ పొొశ సము 


"తెలుగు సాహిత్యమున మనకు లభించిన తొలి భక్రిగీతములు _ 
కృష్ణమాభార్యులు రచించిన “సింహగిరి వచనములు.) అనంతరము 
కాళ ఛపాళ అన్న మావాట్యలు, "పెదతిరునులాచార్యుల్సు శ్ష్మ్‌తయ్య, 


లర్‌ ఫీ రొమానుతి త్తి కొముది 


త్యాగరాజు వంటి వారు ఈ సాహిత్యమును సమృద్ధము గావించిరి. 
తిరునామములకు సంబంధించినంత నరకు ఇవి క్ట శ; 6వ శతా 
బ్దమునుండి కలవని ంథస్థ (శమాణము కలదు, 
కూచిమంచి తిమ్మకపఏ_తేన పార్వతీశ్వర థత్‌కనమున, సామాన్యు 
లగు నె తులకు లోకువై న పండితుల పొట్లన్యు వా రీసడించుకొన్న 
విధానమును వర్గి ౦చియుం డెను, 
“హ్లోస్టో బాపడ ; దోసె లూద లిడినన్‌ పోలేక పేరాసలన్‌ 
వా పో జాగితి వేమి నీ సదువు తిర్నామంబులో, సుద్దులో 
భూపాళంబులొ అంక నత్తెలొ బళా బొల్లా;వు పోట్లోటలో 
కాపొటింపనటండు బాలిజులు భర్గా : వార తీ వల్వభా 1? 
అన్సి పార్వతీ వల్ల భునితో మొర పెట్టుకొనిన విధము _ అతి స్వాభా 
, వికమైన పామర వ్యావవోరికము. తిమ్మకవి కాలము క్ష్‌ శు 1600 
నుండి, 1760 వరకు అని ఇార్మితకులు నిర్ణయించిరి. 
పై పద్యములో _ “తిర్నామంబులో? అను మోట స్పష్టముగా 
గన్పట్టుటచేం తిమ్మకవి కాలమున కంాబను పూర్వమే అనగా. 16వ 
శతాబ్దము నాటిశే ఈ తిపనామములు (పనిద్ధిలో నున్నట్లు స్పష్ట 
మగుచున్నది. 


తీరునామ పిభారము 


శ్రీమ్ముదొమానుజులు శీివై స్టనమత సుస్థిరతవై. డెబ్బదినాల్లు 

ణ ,థ 6 ఓ ంి 
సీంహాననముల శేర్పరచిరి, అట్టి సించాసనముల శధిన్ఫీంచిన ఆచార్య 
ఫురుషులు ఆంధ బేశమునకు విచ్లే సి ఆళ్వాళావార్య వై భవమును 





(ఓ అదిక్షేవ కతుములు - భర్గ్‌ శతకము $5, 04, $5 పద్యములు, పట 89, 
ఆధ్మధ (వరేశ్‌ సాహిత్య ఆకాడమి (10820) 


అడునామములు = (ీనై “వ త త్రము 898 


సదావిడ దిన్య ప్రబంధ విశేషములను పండితులు మొదలు, పామరుల 
వకు అందరకును బోధింపనాగిరి. అట్టి యంశము లే తెలుగులో తిప 
నామముల రచనకు మూలము లయ్యెను అమంగళ నివృ త్తి పర 
నిర్వ్యతి, ఉప చేశము అనునవియీ ఈ తిరునామముల పరమ యఠమయో 
దనము. 


ఇట్టి తిరునామములను బహుళ (ప్రచారము చేసినవారిలో -_ 
“వాత్తాద శీవెస్థవులు అనబడు సా తానులు, “నిత్యులు" అనబడు 
మాల దాసరులు అనువారలు ముఖ్యులు, పంచ సంస్కారములు 
సర్వ వర్షములకు సమాన స్థాయిని కల్గించినవి, శ్రీవ వ్రు లందరు 
ఒక్కుళే. *మన అందరిది ఒశీ జాతి, ఒకే సంస్కృతి అనువట్టి భావ 
సమైక్యతను ఈ తిరునామములు అభివృద్ధి పరచినవి. సాహిత్య పర 
ముగా _ పద కవితలకు, సంక్తీ ర్త న సాహిత్యమునకు తీసిపోనివె, ఒకా 
నొకత _త్వము న్యాశయించి, సే 'నేవించుటచే, ఈ తిపనామములు తమ 
(ప్రత్యేకతను నిలుపుకొనుచ్చు భావ సమైక్యత , మోక్ష పురుషార్థ 
కాంశ్న అను పరమ (పసయోజసనములను ౩ ఛేకూర్చుచున్న వి, 


తిరునామ భేదములు 


ఈ తిరునానుములను _- 1. కథాత్మకములు, లై భావాళ్మక 
ములు అని కండు విధములుగా విభజింపవచు ్బృనుం 

1“ కథాల్మకము లగు తిరునామములు _ శీబేవి, అళ్వారులు, 
(శ్రీ రామానుజులు మొదలగు వారి వై భవములను వివరించునట్టివిం 


లె కథాత్మకము లగు తిరనామనులు _ ఆయా _దావిడ 
దివ్య ప్రబంధములలోన్మి రహస్య (గ్రంథములలోని తీవ వ్లవ సర్మప 
జాయమునకు సంబంధించిన అనేశ విషయములను బోధించుసట్టివిం 


లం0 '్రీ రొతూను* లోరీ కౌముది 


కథాత్మఠ తిరునామములు 
అండాల్‌ ఫ్‌ఎ 


(శ్రీబేఏ విభూతిమొని ఆండాళునకు చెందిన తిరునామములలో _ 
ఆమె వైభవ మిట్లు కీ ర్తింపబడినది 1. 
“మంచి తులసివనమం దంచితముగ నుద 
యించి, శ్రీవిస్టుచిత్తుల గాంది (పేమమీరగ 
బెంచి” న "పెరిగిన దీ ఆండాళు. (పుట 28. ) 
“క్రి వువుం దండలు పెట్టె మంచగ కొప్పున 
జుట్టీ వీభుని కొటకు పేట్టి పంపిన ఐలుమేటి” 
ఈ ఆముక్ష మాల్యద, 
“హరి పాదొబ్ద మిళందొ | 
సుందరాంగి ।: నీయందము గని, గో 
విందుడు నుది నింపొందుచు నుండెను” 
ఖారిని వలచి వలకీంవ జేనీస వయ్యారి ఈమె 


“మానమాలను యన్నుచు మార్గ శీర్ష 


మానమె ఘన మనుచు 

శేష శయనుని విశేషములను దవిడ 

భాషచే ముప్పది పాటలు బాడుచూ (పుట 10) 
చివరకు _ 

“*రంగనితో గూడేను దొగుల (బోవ (వుట 89) 


చాన రక్షణకై భగవంతుని సన్ని ధిలోనికీ చేరీన దీ చోడికుడుత 
*దేవాదిడేవం తన దివ్య _పభా హి డేవీ 
జీవ దోషం విన్మ్రృత్య స్వీకడ్శీకం కరోషీ 
సాధు యౌఢ్‌ నమారోధితే జననీ 
బోఢయ మత్కృతే వుదషో త్రమ6 త్వమ్‌,” (పట 85 
సంక నము చేనీన *“అికునో 





శ, తిడునామ వంకల (వక్క గల నంఖ్యలు - 
షుక్తులు' అను (గంథముల్తోని వేట సంఖ్యలు/ 


తడశోమముటు = (కీనై వవ తత్హ్యమ వారి. 


అని ఆమె పురుషకారమును గుర్తు జేసినా రీ గీతమున, 

“ఆసూరి యిలయాళ్వారుల కనుజయై 

భాసిల్లు మీ ముద్దుల పణఎని లే వేగ 

చూతము రారే,” (వుట 86): 
అని, శ్రీరామానుజ అను కోవిలణ్మా | అని పిలిచిన అండాళు సన్నిధికి 
మనలను రమ్మనుచున్నారు. 
ననూూల్వాదలు :- 

అళ్యారులలో (శ్రథమ గణ్యులె న సమ్మాాళ్ళారులకు "జెందిన 

తిరునామము లే అధిక సంఖ్యలో గానవచ్చును, 


“*షాయలేనే నద్దురు నెడవాయలేనే 
తీరుగ తిరుతామపర్డి తీరంబున 
వై రాగ్యులైన సుజ్ఞాన యోగుల నెడ'బాయలేనే ॥ 
కారి గర్భమున చిన్నారి వెన్నెల బాడి 
చేరి తా మువయించు సేనేళుల నెగడ” బాయ లేనే ॥ 
రంగుగ శ్రీరంగవుర నివాసుల కంత 
రంగులై న తెన్నరంగం పోన్నడి నెడ” బాయలేనే ॥ 
అనుచున్నారు. - (పుట 42) 
“వేదసార మీ (_దోవిడో క్షులను వేడ్క గావ్‌ంచీ _పాక్ళతము 
లొదియందె రోస్సి శఠద్వేషి యనగ పేరగాంచీన 
కాధిమార రమూరా , మీకంటె ఘను లిక రెవరయ్యా:” (వుట 61.) 
“మధుర్‌ కవీ (ప్రాణనాధా 
పరతత్వ నిర్ధయ్‌ (పౌఢార్థములు సొథము 
నుల కొనీగిన పరాంకుళ యోగి చర్మడో $- 
తిరునగరి నమ్మయాళ్వాదే 1 
మిమ్ములనే సేవింతునూ.” (వట టి. 
అని భోగవతో త్తముడు పలుకుచున్నాదు* 
ఓరి 


లిభిలీ లీ రామానువి &ీ ర్తి తొతూది 


శ్రీ రామానుబాలు ;-' 

ఆళ్వారుల యనంతరము ళీ రామానుజులు స్తుతింపబడిరి= 
(శీవెష్ణవుడు _ తాను పెద్దలకు నమస్కరించునపుడు _ “అడియీన్‌ 
రామానుజ దాసన్‌* అని యనును. ఎదుటి వ్యక్తిని (శ్రీశామానుజు 
లకు వలెనే, గౌరవ భావముతో సంభావించుట (శ్రీవైష్ణవ సంర్యపదా 
యమున పరిపాటి. (శీ రామానుజుల కృపాకటాక్షము నల్లనే నేటికిని 
శీవై స్టన సర్యపదాయము సజీవముగా మనగల్లుచున్నది. ఇందువల్ల నే 
శీవై వ్లన మతము (శ్రీరామానుజ దర్శన మను పేర (పనిద్ధి గాంచి 
యున్నది, అట్టి భగన_దామానుజుల వెశీష్ట్రమును గుర్తించి భాగన 
తోత్తములు వారిని తిరునామములలో విశేషముగా కీర్తించి 


యున్నారుం 
“వైష్టవ సిద్ధాంత స్థాపన జేసిన ధీమతులు ” (వుబ 191.) 
“పరమపదమున శేషుడైన వారు.” (పుట 65.) 


“ప్పరవాసుదేవునితో పంతగించి ధరణిలోపల వేంచేసినవారు.” పుట 81) 
"పతిత రక్షణర్రు యీ క్షితి నవతరించిన శ్రీభాష్యకారులు,.” _ (పుట 80) 
“మొదటి యుగమున అనంతుడె , ముద మొదవగా, పెంపొందవగా 
సవయ రెండో యుగమున లక్మణస్వామిగ్మా బహు (పేమగా 
వదలకను ద్వాపరమున బలభ(దుడ్లై పెంపారగా 
తుదను కలియుగనుందు శ్రీరామానుజా యని పేరుగా.” _ (పట. 86) 
వైన ఉదహరింపబడిన తిరునామనములలో _ కథాత్మక 
లక్షణములు కానవచ్చు నిను, 
మణనాల మవామునులు *_ 
ఏరికి _“యకీం్యద _పవణు లని శేరు. పీరు _ 
“*(దవిడాగమ మధు రన లోలురు. (210పుట) పొంగుచు ఉత్తమ పూర్ణ డీతని 
గొల్బు నంగతి జగము లెరుంగును;, _ (ట2ట 
ఉత్తమ నంబికి ఏరు భగవ ద్విమయమును బోధించిరిం 


శీదనామములు = (శీ వై వవ త త్తమ ల్‌0ితి 


*“భోగమంటపాదధ్ధినాధు డీ గురునెడ (దవిడాగమాంతము చదివెను. (పుట. 208) 
(ఖ్రీరంగనాథుడే విచే సేసి చాలునివలె, వీరి శాలశ్షేపమును విని 
ని 
చివరికు _ “శ్రీశ లేశ దయాప్మాతం? అను శ్లోకమును సాయించిరి, 
ఆబార్య (వశంన ;. 
తిరునామములలో _ (_పధానులై న అండాళ్కు శఠనోపుల్ను 
(శ్రీఠామానుజులు వరవర మునులు - విదపు సర్వావా్య సాధారణ 
'మెన ఆఛార్యకోటి _పశంస కానవచ్చును, 
టా ఖి బు 
“యో దద్యాత్‌ భగవత్‌ శానం, రుర్వా దర్శోప సేవనమ్‌ 
శ ళా 9 న్‌ థి 
కృల్సాన్నం వా పృథివీం దద్యాత్‌ నత ల్తుల్యం కథంచన. 
భగవత్‌ జ్ఞానము నిచ్చు ఆచార్యుని బుణము _ భూమి నంతయు 
సమర్పించినను తీరదు. వేదాంత టేశికులు సోోతరత్న భాష్యమందు 
ఇట్లు వ్యాఖా బ్రసొచిరి స్‌ 
“కశ్వర కృపా హి అనాది రపి ఆచార్య కృపా మపేక్షతే. లీలారన నహ 
చరితా చ. ఆచార్య కృపా తు; త న్నిగహ మపి శమయతి, అన్ముగహర సై ర్వా” 
“ఆచార్య కృప - అన్వుగహైక రసా అన్న మాట గమనింప 
దగినది, ఇందుకు కూశేళులు చక్కని ఉదాహరణను, తన కన్నుల 
నూడ బెరక్షుటకు కారకుడై, తనను దయనీయస్థితికి దిగజార్చిన నాలూ 
రాన్‌ పై దయ జూపు మని వరదరాజస్వామిని (పాక్థించిన కూ శేళులు 
ఆచార్న్వ కోటిలో _. ఉన్నత సితియం దున్న వారు, తిరునామనున _ 
లీ త్‌ థి నై 
“చరమ పర్వం బనెడు పరమ నిధి దొరశె సో 
దరులార ; రండు (ప్రద&ీఃము 'సేయ॥ 
తనదు అభిమానమే దలచి నాలూరాను 
వెనుదీక రడీంపవే యటన్న 


ఘనుని కూరేప్‌ని గౌరవించి తదీయ 
జను లందరికి మోడ్షం బిళ్తుననె శౌరి,” (224 వుట 


లీ0ళే ్రీ రొమాన్తుత భోక్త కొతుటి 


_ అని, పై విషయము (పప్తారింపబడినది, స్వాచార్యులను స్తు సులించు తిరు 
నామమః:లు కూడ కొన్ని గలవుం నల్లాన్‌ చ్మశవర్హు ర్తులవారు స్వాచాఠ్య 
స్తుతిలో ప్రా కన్చింత్తురు.. 

ఖాగవతులు ;- 

అచార్యాభిమానము గలుగుటకు భాగవత నేవ ముఖ్యము, 
త్ర _త్సియందు [ప్రధానమైన లక్షణము శార్చణ్య మనన దొకట్కి 
శార్చణ్య మనగా _ 
“*నతాం దేశిక ముఖ్యానాం సేవా” 
అని నుడివిరి. భాగవత నేవ - దాసుడ నను బుద్ధికి చారి తీయ. ను. 
“తస్మిన్‌ త వే భేదాభావాత్‌.” 

భగవంత్రునిన లె, భాగవతులను నేవింపవ లెనని నారదభ క్రి సూతములు 

వక్కా_ణించుచున్నవి. అహంకార నిరసన మే కార్చణ్యము, అందులశే 

ళీ రామానుజులు భిశ్రాచరణము అవశ్య కరణీయ మనిరి. 

“శేషత్వమే ఆక్మావుక్కు న్వరూపమ్‌,” 
అని ముముక్ష్రుష్పడి నుడివి యున్నది. అదియే దాస భావన అందుకు 
భాగవత నేవ ముఖ్యము. 

“శ్రదీయ పదపేవ భ్రవ దువరాంబధికి నావ” (175 పుటి 
అంతే కాదు. - భాగవతాపజారము తగదు, 

“ఠరయమున వినత నందను రెక్క లూఢ కాదణ మేమి [”  (వ్రట ఫి 
“శాండిలిని అను భాగవతురాలు నివసించిన పచేశమును హీనమైన 
స్థలముగా భావించిన గరుడునీ కెళ్ళ లూ డెను, 

“యక్యాశయము చెప్పక ఉపరిచరవను ధరకూలి చావ నేమి ?” (278 వట 
"బీవతలయందలి పకశ్షపాతముచేే బువ్సలకు అపచారము చేస్తి ఉపరి 
చర వసువు అథఃపతితు డయ్యెను, 


శిడనామమలు ఎ గీల్లైన్స న త్తమ వళ 


“హరికన్న వీరలే ఘను లనుచు 
నిరంతరము పర కాలముని పూజన మిడుగు 
పరిజయాప్త శ్రీ హరుల డోచి ఖా . 
న్నర భాగవతార్చనము చేసిర ఏ (28) 
తిరషమంగయాళ్వారులుం 
“దిని పభావము దెలిసి భక్రపదరేణు ముని త దభిధానమున నెనరు.” (288 వుట) 
వ్విపనారాయణులకు _ భక్తాం(ఘీ శేణువు లని యపళ్యే ఇక నామము. 
భాగవత నేవ ఇంతటి మహిమ గలది. 
థీవై నులు : ఫం 
సం్యపదాయ (గంథములండు చెప్పబడిన శ్రీవైప్ల పవ లక్షణములు 
ఈ తిరునామనులలో వీవరింపబడినవి. 
“త్రల్లి మాకు శ్రీ యిందిర కన్న 
తండ్రి గావలెను శ్రీయఃపతి 
ఎర్రి భాగవతులు ఇంపైన బంధుపులు. 
"గరు పరంపర పూ వంశము 
గురుడె శ్రీహరి యానె గురుతు మాప.” 
“ద్రానత్వమే షాదు కులము 


చానదాన శ్రైంకర్యమె ధనము 
వాసిగ వై వ్దవ దచాసులప దాసులము.” (294 పుట్స 
“యతశ్రిపతి పద పద్మముల "సేవ వదలకుండెడివోరమ్ము” (802 పుట) 


“ల్రిరుమం[త ద్వయ చరమార్థములే తి స్రర్ర గ్రీయట మాష” (8% వుట్స 


ఫ్ర, తిడమం(తము := = ఓం నమో నారాయణుయ,. 
చ్‌ యము ఏ ;= శ్రీమన్నారాయణ చరణ శరణం. 'వ్రవద్యే. 
శ్రీమతే నారాయణాయ నమా, 
చరమము = సర్వధర్మాన్‌ వరిశ్యజ్య మా మేకం కరణం (వజ 
అహంత్వా సర్వ పాేళ్యో, మోద యిష్యామి మౌ శుచః 


విర శ్రీ రొమానువి శీ రితొముజీ 


“పంచనంస్కాలరివి 16 గాక్షను దురిత 
నంచయ మేలాగు మానును.” (వుట ణి 


“పంతంబుతో ఆర్థపంచక జొనంబు 3 (పాష్యం బనె తలబెవారమూ 
మంచిగ త్వత్రష్మైతయ మాది రహన్యములు మోక్షసాధనం బనియేము.” (వుట 89) 
"ట్రీ శీయుపతుల నిద్దరను సేవించేముో (వుట 809) 
“ధరలో శ్రీభాగవతపరులక్రు శేషత్వ 
పరులె శవారి నసంబంధులను 
గరి గలిగి వారల క్రులశీల మెన్నక - 
చరణాద్ది నంసేవ పరమ భాగ్యమని తీలచేవారు.” _ (పుట 811 
ఈ రీతిగా _ గోదా జేవినుండి ఇంతవరకు ఉదహరించిన తిరు 
నోమములలో _ కథాత్మకత లక్షణములు కాసవచ్చును.. ఇక 
భావాళ్ళ్మళ తిడునామములను కొన్నిటిని పరిశీలింతము ;- 


థావాత్మక్‌ తిరునామములు 
ఈ తీరనామములలో ._ శ్రీవైష్ణన సంప్రదాయ (గంథములందలి 
నీశేషము లనేశములు అనువదింపబడినవి. 
శుటవరంచర :- | 
(శ్రీవచనభూపషణమందు _పపన్న దినచర్యలో _ పతి నిత్యము 
గురుపరంపర జపించ దగిన దీనిరి. సమా శయణము (పంచసంస్కాా 
రములు) పొందిన (శీవై స్లవుడు నిత్యము శీపొ (ద) తీర్థమును వుచ్చు 
కొనుటకు ము౦దు _ గురువరంపరను అనుసంధించును, “అస్మృ్లే?ిక 





10, వంబ్‌ నంన్క్కొర్‌మలు = లొవ, పృర్మడ, నామ। ముంత, యాగములు, 
11, అర నంబర జ్థానము 1= స్వన్వరూవ, వరస్వరూవ, ఉపాయ స్వళూస, థల 
ళం 
సం స్వరూవ,. విరోధి స్వథూపములు 


తదనామములు = (శీనైన్టవ తళ్హ్రంయు వి07 


మస్థదీయ పరమాచార్యాన్‌,..* అని ఆరంభ మగు శ్లోకము _ 
శ్లోక గురుపరంపర అనియు, అస ద్దురుభ్యో నమః, అన్మ త్పరమ 
గురుభ్యో నమః ...) మొదలుగా గల వాళ్యములు ప వాక్య గురు 
పరంపర అనియు "చెప్పబడును. 
“గురుపరంపర తలతూ నే గొలుతూ శ్రీమ 
ద్దురు పరంపర తలతు-.” (వుట 1.) 

ఈ తిరునామమున _ “శ్రీమత్‌ ) అనుచోట్క [శీ _- _శియః 
పతులను అన్వయించుకొన్న చో, ఇది శ్లోకవాళ్య గురుపరంపరకు 
గేయ రూపము. అనరోహణ (కమవు న - *గురు పరంపరి ఇందు 
కలదు. 
గీయఃవతి _ 

“శియఃపతీ 1 తగ వగునా నర్వశేషీ 
నీ కిది భావ్య మగునా 1” (వట శ) 
శేష్మాదిప శ్రీనివాసా : నర్వ చిదచి . 
త్పోషక చిద్విలాసా 1 
పోషించుము నీదు పొలతితో చరమ 
"శేష్‌ నృహరి గురువేషా : సత్యభాషా |* (వుట 11) 
జీవుని కన్నను, భగవంతునకు గల విశిష్టత _ “శ్రియః పతిత్వము. 
ఈళుదు చిదచిత్చోపషకుడు (చిదచి ద్విశిష్పుడు). జీవుడు శేషభూత్రుడు. 
భగవంతుడు సర్వ శేమి. 
“మన్నారురంగా : నీ కన్నా రక్షకు లెవ్వ 
రున్నారు (బో వకున్నా, ల 
నారాయణా దుగ్ధ వారధి శయనావ 
తారాంతర్యా మ్యర్చా | విస్తారా. (వుట శల్య 
భగవంతునకు _ పర, వ్యూాహ్క విభవ, అంతర్యామి, అర్భా అను 


తి08ీ (శ్రీ రామాను* తీర్థ కొమడి 


పంచ విధ స్థితులు కలన్సు త యే (శయ మందలి విషయవ _ ఈ 
గీతమున ఛెప్పబడిసదిం 
భగవద్దీత ల 

భగవద్దీత యందలి “సర్వ ధర్మాన్‌ పరిత్యజ్య అను చరమ 
శ్లోశార్థము _ ఈ సింది. తిరునామమున అభీవ్యక్కోము. గావింప 
బడిసది - 

“ఇతర ధర్మములు వీడచ్వి _శయః పతియె గతీ యనుదు 

అత్రి ముదంబున ఆనతిచ్చిన చతుర్‌ లక్ష్మణ సూరీ వైభవ 

అతులితంబగు హరి పదములె గతి యనే రామానుజులను.” (పుట 44) 
అడ్డ నంచకము. :. 

అర్థ పంచక మను (గంథమున - పా ప్పీ విరోధి యానదు, 
భగవ డపభార్య భాగవ తాపణార, అనహ్యాపజారంగళుమ్‌) అన్ని 
భగవ _ల్పాట్నికి విరోధి భాగన తోపణోర మని చెప్పబడినది. తిరు 
నాను 5 ర్సయు _ 

“భాగవతుల నెల్ట పరిభఏంచి నే (బశుక లేనే,” (వుట 74) 
అని నుడివెను, పై అర్థ పంచకమం చే. అన్య శేషత్వము స్వస్వా 
తరత: ము అనుశవి _ _న్వేదూప విరోధము లనిరి? గీతో కర్తయు _ 

“కాంచేమనై న స్వోాతంత్యము కూడనిది యని నిషేధించెనే.” వు [740 
అని నుడివెను, 
ధొటీ నంచకము ;-_ 

“గృర్రశ్రర పాషండ దుమళోటీక శొపలీచ్చు యతకుల (వట 8) 
అను తిరునామ పంక్తులు - థాటీ పంచకమున కనువాడ ననుస 
ట్లున్నని, 


తీడినోమమలు = (లీ బై స్తవ త్తమ అీరిర్లో 


ఎిలిష్ణాద్వాతము. :- 
“దిదచిదభిల కరణా కారణా | '” (వుట 161) 
“తివిధ చిదచి దధినాధ | ” (వట 102) 
విశిష్టారైైత్‌మున తత్త్యములు మూడు. చిశ్‌ (జీవుడు), అచిత్తు 
((పళ్ళతి), ఈశ్వరుడు. స్థూల సూశ్ష్మ దశలయందను (సృష్టి లయ 
ములు) ఈ ెంటితో విశిష్షుడు ఈశ్వరుగుం విశిష్టమైన అజైాతము 
విశిష్టాదైైతము చిదచిత్తులకు కారణము చిదచిత్తులకు అధినాధుడు _ 
ఈశ్వరుడు. 
“త త్ర్మ్యతయంబు నత్యంబస్‌ తెలుప్కు రూ 
ఢథత్సముగా (తిదండము బట్టితివి మహోపకారా | ” (వట 181) 
తత్త్వములు మూడు అని తెలుపుటశే (శ్రీరామానుజులు చేత (తిదం 
డము (మూడు దండములను) ధరించినారని ఈ పె తిరునోమము 
బోధించుచున్నదిం 
అర్వీరొది ;- 
రహన్య (గ్రంథములలో జ్‌ “అర్చిరాది" యొకటి. ఇందు _ 
ముక్తి నొందుటకు అర్హమైన ఆత్మలు పయనించు మార్గము, ఫలము 
చెప్పబడినవి “పరమార్థ స్తుతి” అను "రెండు శ్లోకములు - ఈ విషయ 
మునే తెలుపును. *పమేయ శేఖర) మను రహస్య (గ్రంథము 
సంక్షిప్తముగా దీనినే వీవరించును. 
“స్తాగి విరజానది స్నాన మమరున్‌ 
లది పుడ్యాంగనలు అప్స్పరనలు మనప ” 
స్వాగతము పలుకుదురుం 
“అలయకను శ్రేమతే రామానుజా యంటె 
ఆ మీద పరమపద మ సగత మౌన్ను 
శ్రీమత్తే రామానుజా యనవె షనసా.” (వేట _ 8%, 8801 
ఓ] 


లీై( (్రీగామానువి శీ ర్తితొముది 


అను తిరునామమున, పె (గంథములందలి యంశములు సం్మగహముగా 
'సూచింపబడినవి, 


కూదృచ్చికప్పడి నవవిధ సంబంధము, విలశణ మోక్షాధి 
కార నిర్ణ యము, వార్తామాల, తిరువాశరియమ్‌, తిరుష్పల్లాణ్జు 
స్తోతరత్నము), యతిరాద స్నప్తతి మున్నగు సర్మిపదాయ్యగంథము 
లందలి విశేషములు . ఈ తిరనామములలో అనువదింపబడినవి. 


కవితా సౌందర్యము 


ఈ తిరునామములు శేవలము శ్రీవై ష్టవ తత్త (శణారమునశే 
నర్పడినను, వీనిలో కవితా సౌందర్యముకూడ పరిశీలింపదగి యున్నది 

“రామోనుజ రొమానుజ మీ రక్షణ లక్షణ చతురత” (వుట 188) 
అను తిరునామమున - చెప్పబడిన విషయ మి ట్లున్నది కే 
*.. చోవీనిని రక్షింపలేక వరదుడు త్యజియించినాడట. శ్రీదేవి వీని పక్షమున 
స్వామితో విన్నపములు చేసి చేసి విసిగినదట, నిత్వులు వీని దోషాధిక్యతకు 
నివ్వెరపడి, అనిమిష లై నారబ, నమ్మాళ్వారులు వీనిని చూడకుండ కన్నులు 
మూసికొనిరట, పరకాలుడు దొంగతన మను నెపముచ్వే వీనిని చూచి పారిపోయినా 
డట. వీనిని నృష్టించిన (ఇహ్మ సైతము వీనిని చూచి తల గొట్టు కొనెనట  కనుక్క 
రామూనుజా । అందరు నన్ను వదలినను, మీరు రక్షంప బూనుకొనినారు. మీ 
రక్షణ చాతుర్యము వర్ణింప (బహ్మేంద్రాదుల తరమా [|” 
అనుచున్నాడు. కారణములు కాొనివానిని కారణములుగా ఉఊహీంచి 
నొడు. ఇందలి కవిపౌఢో క్రి వక్షృవై చితీ - (పతీభకు నిదర్శనము. 


నిగూఢ విషయములు 


“వేదాంత విషయశులను నిగూఢముగా వెప్పట _ (ప్రాచీన 
శాలమునుండియు కలదు. ఇందలి గూ థార్థములు న ఆచార్యులను 
అశ్రయింపక తెలియజాలవు, ఒక తిరునామమున _ 


తిడనామమల = గ్రోనైన్ద వ తత్త్హ్రయ ప! 


“లేమ మోక్ష మిక (బహ్మాదులకు నై నా 
మా దైవ మెంబెరమానా రనక గాని 
పంచ తృత్వములలో జడి విడిన గాని 
పంచమోపాయ రుచి పణతి దెలిసిన గాని 
పంచ బాణుని వలల బడకన్న గాని.” 


ధన అభిజన, విద్ను అధికార, సౌందర్య ములను పంచ 
అభిమానముల వదలవలెను. పృథివ్యాది పంచ తత్వములకు అకీ 
తుడు కావలెను. పంచపాణుని (మన్మధుని) వలల బడకండ నుండ 
వలను. పంచ మోపాయరుచి ( ఆచార్యాభిమానము ) గనవలెను, 
(కర్మ జ్ఞాన భక్షి సపప్పలి ఆచార్యాభిమానము అను ఐదు 
ఉపాయనులలో . ఐదవది ఆచార్యా భిమానము.) 


ఇట్టి గూ హార్ధములు గల, అర్థ గౌరవము గల తిరునావమము 
కలుగకుండుటకు టు. పతిసునుటును య. న 
అలంకశారముల (ప్రయోగము నవవిధ భక్షిరీతులుు మధురభక్తి 
మున్నగునవి _ ఈ తిరునామములలో గాన్నించు విశేషములు, 


సంగీత రీతులు 


తిరునామములు సంకీ రృ నల కోవకు చెందినందున, శాస్త్రీయ 
సంగీత రీతు లిందు కలవు. ఇవి జానపదుల కొజుకు రచింపబడినందున_ 
వల థనళము, దరువు, చందమామ చిలుక మొదలగు జూనపద సంగీత 
రీతులు కూడ ఏీనియందు కలవు, ఈ జానపద రీతులు _ రగడ ద్విపద 
నీసము మొదలగు ఛందములు ఒశే జాతికి చెందినవి కనుకు ఈ 
జానపద రీతులలో _ ఈ పె రగడ మొదలగు పద్య పాదములుకూడ 
కన్పించుచుండును, ఈ పద్యముల్కు జానపద రీతులు ఆెండును 


వి/వ (శ్రీ రొమానున తీరి కౌముదీ 


మాతా ఛందస్సువై ఆధారపడీనవీ కనుక్క పరస్పరము తోడై 
కస్పించుట సహజము, 


ముగి౦ప్ప 

ఈ విధముగా _ కవి తాళ్ళ కలిగి, సంగీత్‌. రీతులను, జానపద 
గీతముల బౌణీలను అనుసంథించుకొని, శ్రీవైళవ త_త్ర్యమును, 
ొవీడములో- సంన ాఖ్రలీములో గల అళ్వాళాచార్యు ల ల్‌ 
లందలి జటిలమైన - విషయములను సులభముగా పామరుల కందింప 
బడిన ఈ తిరునామములు _ పేరులోనే ఒక (వ ల్యేకత గలిగి తము 
విశిష్టతను 'దెల్పుచు చిర కాలమునుండి _పచారమరి దుండి నేటి 
వరకును కొనసాగుట. _ గొప్ప విశేషము. ఇక మున్ముందును ఈ తెరు 
నామము లిప్టే ముముక్రువులపు పొధేయములై , పరమార్థమును 
చసాదించుచుండ గలనని సం భావింపవచ్చు నిను. అస్తు. 





కవి పండిత పరిచయము 
(శ్రీమాన్‌ తిడాంలి (శ్రీనివాన రామానునాదాడ్యులు 
జననము :- 1-7. 980. దెన్ట 
స్థానము ఏ తిరుపతి. జననీ జన 
కులు ;_ జాసగమ్మ , "వేంకట 
నరసింహాచార్యులు, విద్యాభ్యా 
సము :_ వేద సంస్కృత కా 
శాలలో _ నెల్లూరు. ఉభయ 
వేదాంతా ధ్యయనము_తం్మడిగారి 
. సన్నిధిలో. డ్నగీలు_ (1) పాహిత్య 
న. న్‌ విద్యా (ప్రవీణ (2) భాష్మాపఏీణ 
(8) ఎం. వ, న శఖలేము),. ఏ రిపుడు _ నెల్లూరులో వేద 
సంస్కృత కళా ఖాలాధ్యక్షులుగా పని చేయచున్నా రుం 





రచనలు :_ [ము(ద్రితములు) (1) శుక సంటేశమ్‌ (సంస్కృత 
పద్యకావ్యము) (2) సంస్కృత భాపా ప్రవేశిక ( న్యాకరణము) 
(8) శ్రీ వైకుంఠనాథ పంవాళత్‌ (సోము) (1) శ్రీమ న్మహాశిల 
గికీశ్వ్యర (“పెంచల కోన) స్యుపభాతము (5) స్వాగతమ్‌ (ఖండ 
కావ్యము) (6, హాహా హూహూ (శ్రీ విశ్వనాథ సత్యనాశాయణ 
గారి తెలుగు నవలకు సంస్కృ తాను వాదము) (అమ్ము దితములు) 
(7) స్వప్న మౌలా (డాక్టర్‌ ఏ బెడవాడ గోపాలరెడ్డిగారి వచన 
కవితకు సంస్కృత పద్యానువాదము. (8) శర్వరీ (ఆకలి శ్రీరామ 
శర్మగార ఆం్యధ పద్య కావ్యమునకు సంన్కృత పద్యానువాదను) 
(9 ) శాదరాయణ పృాదయము (వాదరాయణ, బోధాయన సంవాద 
రూపమున టవ్మా స్యూశార్థ వివరణము తెలుపుట) ( 10) ఉపనిష 
చ్చంటదికా (ఆం్యధమున ఉపనిమత్తులకు (శతిపదార్థ "తాత ఏర్యుములు 
గలది. ఛాందోగ్య _ బృహదారణ్యకనులు మినహోం) 


॥1 
శ్రీమాన్‌ తట్టా విజయరామవాబాద్యలు 


జననము $9_6_1050,. జన్మస్థానము ష్ణ కృప్లా జిల్లా చిన 
శ్రీరంగపురము. జననీ జనకులు _ వెంకట నరనమ్ము, గోపాలకృష్ణమా 
ఇార్యులు. విద్యాభ్యాసము :- కృష్ణా జిల్లా - జగ్గయ్య పేట జిల్లా 
పరిషత్తు ఉన్నత ఫొఠ శాలలో పదియన తరగతి వజికు. అనంతరము 
1074 నుండి 1976 వణకు చిట్టిగూడూరు సంస్కృత కళాశాలలో, 
1076 నుండి 1981 వణకు తిమ్మసమ్ముదము సంస్కృతే కళాశాలలో 
విద్యాభ్యాసము. *సాహిత్య విద్యాపివీణి పరీశ్స్తలో ఉ్తీర్షత. 108: 
నుండి 1988 వజకు అంధి విశ్వ విద్యాలయనునందు ల “సర్వ దర్శన) 
విభాగమున అధ్యయనము, సంస్కృతములో ఎం. వ్‌ం డిగ్రి న్వీకర 
ణము, పరిశోధన వ్యాస రచనము :- (1) 1986 నుండి తిరుపతి 
కేంద్రీయ సంస్కృత విద్యా వీఠమునందు, విశిష్టాదై్యైత దర్శనమున 
పరిశోధనము, త త్పీకాధ్యత్షులు చకుశ్శాన్త్ర పండితులు. “తర్క 
హేచస్పతి? బిరుదాలంకృతులు రాష్ట్రపతి పురస్కార (గ్రహీతలు 
నగు శ్రీమాన్‌ £2- 5. రామానుజ తాతాచార్యులవారి పర్య వేక్షణ 
మున *వేదార్త ర్‌ సంగ్రవా సమిాకత్షాత్మక మధ్యయనమ్‌) అను విషయ 
ముపె పరికోన వ్యాసమును రచించి 31. ౨. డిగ్రీ నిమిత్తమై? 
శాష్ట్రోయసంస్థ. వలీ నంస్థానమునందు $9_10_10860 "తేదీన సమర్పించిరి. 
(2) ఆలిండియా ఓరియంటల్‌ కాస "రెన్సు - శ్రైపూరునందు “అత్మ 
వచారము అను పరిశోధనాత్మక వ్యాసమును సమర్పించిరి. (8) అంధ్ర 
పిజేశ్‌ ఓరియంటల్‌ కాన్పరిన్సు గుంటూరునందు _ “భశేః 
మోన సాధన ల్వే వివిధాభ్మిపాయాః* అను శీ కతో పరిశోధనాత్మక 
వ్యాసమును సమర్పించిరి. 

ప్రస్తుత పరిశోధనము ;- “*విశిష్టాదై్యతస్య ఆంధాణాం 
యోగదానమ్‌ి (ఆంధు)లు _ విశిష్టా టై దైతము) అను విషయమ్చుపై 
ఏ రిఫుడు పరిశోధన చేయుచున్నారు, 


సంపాదశత్యము __ శ్రీమాన్‌ శిరిశినగళ్‌ కృన్ణమాార్యుల 
వారిచే ఆంధ్రీకరింపబడిన వేదార్థ సంగంిహమునకు సంపాదకత్యము 
వహించి, దానిని “ఆంధ 'వేదార్థి సంగుహి మను పెర టి.టి.డి. 
నారి ఆర్థిక సహాయముతో 1986 లో వెలువరించిరి. 

వ్యాఖ్యానము :- “గీతార్థ సంగిహమునకు సంస్కృతమున 
“వివరణము)' అను వ్యాఖ్యానమును వీపు రచించిరి. 

అనువాదము ;_ (1) భక్షికిద్ధాంతః (2) అష్టాక్షరీ నుంతి 
మాహాళ్ళ్యమ్‌ (శ్ర)నవిశేషం బిహ్మ (4)లశ్షీ శ పురుషశార వై భవమ్‌ 
(5 విశిష్టాదైోతమ్‌ (6) త్యత్ష్య్మ్హతయమ్‌ అను సంస్కృత వ్యాసములు; 
ఏనికి ఆయ్మధానువాదములు ఏీరిచే రచింపబడినవి 

(1) శ్రీయేపన్‌ ఆఫ్‌ది వరల్లు (2) గాడ్‌ అఆండు సోల్‌ 
(0) డాక్టరిన్‌ ఆఫ్‌ విశిష్టాద్వైత అనునవి ీరి ఆంగ్ల న్యాసములు, 

అక త ర్‌ అధ్యణ్న 

ఉద్యోగము న రాష్ట్రాయ సంస్కృత సంస్థానము (న్యూ ఢిల్లీ) 
నారిచే ఇటీవల నిర్వహింపబడిన “ఇంటరూ్యూూలో) వ్‌ప “సెలక్టు 
అయి, తిరుపతిలో_ శేర్యదీయ సంస గ్ర్రాల్‌ విద్యా వీఠమున, విశిలదై వలే 
విభాగమునందు 81.7. 1987 'లేదీన ఉపన్యాసకులుగా నియుక్తులై రి. 


డాక్టర్‌ ళి బింబావట్టణం శ్రీరంగాబాద్యలు 

జననము _. ధఛాతనామ సంన 
త్సర భాద్రపద బహుళ చవితి 
(6-10-198), దన్మస్థానము _ 
సీరిఫుర ము, పుజూర గర్‌ 
ళాలూక్సా నల్ల గొండ జిల్లా, 
జసనీ జనకులు _ తాయారమ్మ 
'వేకటాచార్యులు, ( పరమపద 
వాసులు) 

విద్యా వాస్ట్రసంగము వ్‌ పాళ 
మిక దశలో ఏరు తమ తంగడిగారి 





| 


చెంత (శ్రీవై పవ సం్య్రపదాయము నెజింగిరి. ఉన్నత విద్యాభ్యాసము 
సూర్యాపేట (పభుత్యోన్నత పాఠశాలలో 1955 సంవత్సరమున 
(5. 5. 6) మెటిక్యు లేపన్‌ పరీశ్షలో డి _ల్తీర్షతం ఉస్మానియా విశ్య 
విద్యాలయమ న ఇంటర్‌ మోడియెట్‌. 1958 లో _ బి. వ, 1961 లో 
వరంగల్లులోగల (ప్రభత్వ చిక్షణశాలయమున బీ, యిడి, 19068 లో. 
ఉస్మానియా విశ్వ విద్యాలయమున 1966 లో ఎం. ఏ, అశంతరము 
ఉద్యోగ నిర్వహణ, 


అధ్యాపక వృత్తిలో 116 సంవత్సరములు, జూనియర్‌ లెక్చ 
రర్‌గ 10 సంవత్సరములు. 1.1.8! నుండి 1986 మే నరకు జడ్‌ 
చర్షలో గల డాక్టిర్‌ ఏ బూరుగుల రామకృష్ణారావు (ప్రభుత్వ డిగ్రి 
కళాశాలలో ఆంో పన్యాసకులుగా, 1087 జూన్‌ నుండి 
మఫాబూబ్‌ నగరులోగల పభుత్వ డ్మిగీ కళా శాలయందును ఆంధో 
పన్యాసకులుగా పదపీ నిర్వహణం 


పరిశోధనము ;_ “గుదిమెళ్ళ రామానుజాచార్యుల ఖండ కావ్య 
ములు _ సమ్మగ పరిశీలనము) అను అంశమ పె ఏరు _ వీహెచ్‌.డిం 
పట్టమున క్రై పరిశోధన వ్యాసమును రచించి 1985 ఆగష్టులో 
ఉస్మానియా విశ్వవిద్యాలయమున సమర్పించి, 24_8_19087 తేదీన 
మౌఖిక పరీశైనంతరము “డాక్ట రేటు పట్టమును పొందిరి. 


విశేషాంనములు ; ఆంధభూమి మూసి, దెనధర్భు, ఉజ్జీనన్‌, 
భక్రినివేదన మున్నగు పష్మతికలలో _ వివిధ్ధాంశములపై ఏరి కవితలు 
వ్యాసములు కొన్ని _పచురితము లెనవి. వివిధ విషయములపై వరి 
ప్రసంగములు నీయ కవితలు అనేకములు హైదరాబాదు ₹ేడియో 
శేం్యదమునుండి (వసారమైనవి, సంగీత సాహిత్యము లందును భగవ 
ద్భాగవత సం నేవనమునందును ఏీరికి ఆసక్తి మెండుం 


శ్రీ వుతుంభాకో శ్రీళృన్ణయ్య 

జననము 1898, దన్మస్థానము 
దపాలెము. తెనాలి తాలూకా, 
గుంటూరు జిల్లా, జననీ జనకులు; 
నాగమా౦బ, వీ చ్చ య్య, 
శ్రీక్ళన్టయ్యగారు. సంస్కృ 
శాంధ  సాహీత్య వేత్తలు. 
కవిశేఖరులు, సాధు హృదయులు= 
పరమ భాగవతో త్తములు, త్యాగ 
గ ధనులు. శ్రీ రంగనాథ చరణార 

ము స... వింద మకరంద మధూకరులు* 
శ్రీరంగశ్షేతవాసులును - శ్రీ వైష్ణవ యతీశ్వరులు నగు. శ్రీ 
పురుషో_త్తృమాచార్య స్వామివారి మ శ్రీ విశిష్టాద్వైత 
స్తాంతే (యపవర్త ర కులు, 





సుప పనీద్ధ మగు. (శ్రీరంగ శ్షేతములో "వేంచేసియున్న 

శ్రీరంగనాథస్యోమి ఏరి యిష్ట 'జివము* ఆ శ్షేతమున, సలా. 
ములో _ వార్షి కముగా వచు స ల శేరంగనాయక అమ్మవారి డోలోత్సవ 
మును సంనల్సోరమున కొకనాడు కొన్ని సంవత్సరముల వటుకు దరివీంచి? 
ఆనంద భరితు లగుచు, ఆ యమ్మువారి యన్యగహమునకు ప్మాత్రు 
లైన ధన్యజీవులు ఏరు 

స్వ్యగామ మగు "పెదపా లెములో. శ్రీ, కోదండ రామస్వామివారి 
ఆలయమును సర్వాంగ సుందరముగా రూపొందించుటయందున్ను 
దానికి దివ్య సంపూజ్యతను సమకూర్చుటయందును వీరు చూపిన 
దీశ్లై దశ్షతలు (పశంసాప్మాతములు. ఏ రిఫుడు పరమపద వాసులు, 


రచనలు ;_ 1, పరీశ్షీ ద్విలాపము షి భక్త హృదయము 
8. భక్త జీవనము. కీ, శ్రీగుణ రత్నమాల మున్నగునవి. 


ఇ] 


డౌక్ట్రర్‌ 2 శీడాంబి నరనించోబాద్యూలు 

జననము $,. తారణ ౌవణ 
బహుళ విదియ. (2_7-1948) 
జన్మ స్థానము;- దొంతి (గ్రామము. 
న ర్భాపూరు తాలూకా _ మెదక్‌ 
జిల్లా. జననీ జనకులు ;- కమలమ్మ, 
యామునాచార్యులు 

పంక సము :_. యాదగిరి 
గుట్టలో గల శ్రీ లక్షీ శ్రసరసింహ 


సంస్కృతి కళా శాలలో -కుక్కృతమున వవేశ పరీక్ష (ఎన్లున్పు) 
వరకుస్సు ఆ పెన _ హైదరాబాదు _ నీతారాంచాగులో గల వేదాంత 
విచేక వర్గినీ “సంస్కృత కళాశాలలో _ సంన్కృత సాహిత్యమున 
బి యల్‌, వరకు ఏరు విద్యాభ్యాసము గావించిరి, అనంతరము 
స్వయం కృపతో - తెనుగు బి ఓ. యల్‌, డిగీని ఉస్మానియా 
విశ్వ విద్యాలయమునుండి ఎం, వీ, డ్మిీని నంపాదించిరి. 

పరిశోధనము ;_ “తిరునామములు _ సమ్మగ పరిశీలనము” 
అను సిద్దాంత వ్యాసమును రచించి, శాకఖీయ విశ్వవి ద్యాలయమున 
సమర్చించ్చి వీహెచ్‌. డి. పట్టమును పొంది9, 

అధ్యాపసము ఏ. 1968 నుండి తెలుగు ఉపాధ్యాయులుగా, 
1070 నుండి కళాశాలలో ఉపన్నాసకులుగా ఉదోోగములసు 
నిర్వహించుచున్నారు. (సస్తుతము నల్ల గొండలో -_ నాగార్జున 
(యభత్వ సాయం కళాశాలలో ఆం ధోపన్యాసకులుగా పనిచేయు 
చున్నారు, 

వ్యాసములు ఏం (ట్రనంతి ఆంధ్రభూమి, భారతి న్తగిరి 
ఆంధ్మ్యపభ మొదలగు ఫ్మతికలలో = వరి వ్యాజములు కొన్ని 
(పచురింపబడినవ్కి సాహిత్య విమర్శ కావ్య పఠనము అను విష 
యములందు వీరికి అభిరుచి అధికము. 

॥ జ శశి 





న. 


సవరణలు 


తవ్వ 


అని 

లలొ 
పఠించుందయరు 
సంస్క తము 
లో మున 
దివ 
అణువాయౌ 
(వద ధాధ్యయన 
విప తజ్ఞాన 
మృత్చింప 
వత, భాగ 
ఆవస్థయే 
ఆయ్యదియే 
చెతనుల 
మూలాధాము 
ధృపానున్మృతి 
పదముచెత 
చెపిన 

నొంది 

వలన గాని" 
నటిది 
ఉంత్పాదింప 
మందింపదిడువు, 
అటి 

పరచింరి 
కిష్ణపడునది, 


జన 


అనియు 
లలో 
పఠించుచుందురు. 
సంస్కృతము 
లోకమున 
చివ్య 
అణువాయ్‌ 
(చ్రదింధాధ్యయన 
విపరీత జాన 

జా 
చృత్చిండ 
భాగవత 
అవస్థయే 


చేఠనుల 
మూలాధారము 
ఛృవానుస్మృతి 
పదముచేత 
చేసిన 
నొంది, 
వలనగాని, 
నటిది 
టి 
ఉత్పాదింప 
మంచింపబడును. 
అటి 
అణ 
పరచిరి. 
కిష్ణపడునది. 


11 
112 
$15 
శ20 
25 
180 
181 
180 
09 
142 
144 
శేశథ 
“144 
కై!6 
148 
1154 
157 
165 
166 
న! 
07 
ర! 
2060 


ఫా లౌ ల 


+111 
తవ ్గ 


ఉవనాటించిది. 

ఖై 
గాక 
చెయబడియున్న 
మొనర్చుట గాను 
ఇ (చ్రియములను 
వస్తువు, 
భ కుని 

అజాత 
బుటి పగొ 

బ్‌ 
కెంతయుస్‌ 
బి తింప 
విదుల్బ వద్దు 
నప్వుచుండు 
జూపు నిగుడ్చి; 
వెను వేట 
మడప( టోకీ 
నెవ్న( 
హృదయ బు 
నో దించు 
జితన 
డాకర్‌ 

ర! 
శ్రీవైష్ణవము 
సర్వాచా 
జానంబు 


నూ 


ఉదాటించిది. 

ఖు 

గాక, 
చేయబడియున్న 
మొనర్చుటకు గాను 
ఇం[దియములను 
వస్తువు* 

భ్‌ కిని 
బుటింపగొ 

టబ 
కెంత యున్‌ 
జీంతింప 
విదల్బ వద్దు 
నవ్వుచుండు 
జూపు నిగుడు ; 
వెనువెంట 
మఢంప(టోక 
నెన్న( 
హృదయంబు 
నొందించు 
బింతన 
డాకర్‌; 
ట 

శ్రీవ ష్టవము 
సర్వాచొర క్‌ 


జొనంబు 
ఖో 


౧౪. 


(౧౫. 


౧౬: 


ని 


కి 


౪ 


క! 


శ్రీ రామానుజ కీర్తి కౌముది 
వూర్వార్హ విషయ దిపిక 


మొదటి థఖాగములో = 


* థ్రీనివసోదాహరణము డాక్టర్‌ 1 కరుణశ్రీ 
హిందూ సనాతన వేదమళ వైభవము గొట్టుముక్కల రమాకాంతాబార్యులు 
భువన సుందరమూర్తి మేడేవల్లి వరాహ నరసింహ స్వామి 
శీవైష్టవ మఠము = త ద్వ్వైశిష్య్యము వేదాంతం జగన్నాధాదార్యులు 

+. శ్రీ పాంచర్మాత మఠ వైభవము పొఢిచేటి శ్రీరంగాదార్యులు 
భక్తియోగ (ప్రభావము గుది మెళ్ళ రామానుజాచార్యులు 
భక్తి తత్త్వము - వాబ్మయము ఆచార్య : యన్వీ జోగారావు 

* భాగవతము , భక్తి తత్వము రావూరి _పసన్న సత్యనారాయణ 
నారదు(డు = భక్తి (ప్రచారము _ శేళవభొట్ల సుదర్శన వేణుగోపాలమూ ర్తి 
భగవన్నామ సంకీర్తన (ప్రభావము కల్లూరి చర్చదపమౌ? 

* (ప్రపత్తి ప్రాశస్త్యము డాక్టర్‌ ఏ కందాడ రంగాచార్యులు 

= తిమిళసంఘసాహిత్యము = వైష్ణవ ధర్మ దర్శనము ధనకుధరిం వరదాచార్యులు 
ఆళ్వారులు - భక్తి వాజ్బయము రొంపిచర్హ పార్థసారధిభట్టా చార్యులు 
తిరుప్పావు (అంధా 9నువాదము) దామెర రాజగోపాలరావు 
న తువాద హిమ) సల ల పాలసి 
శ్రీ వేంక పేశ్వర తారావళి కొమౌండూరు రామా నుజాచార్యులు 

రెండవ భాగములో = 
ళీ వేంకటేశ్వర స్తవ రాజము డాక్టర్‌ : వానమామలై నరదాచార్యులు 

+ భాగవత మత వైభవము ని, కం, గో, (శ్రీభాష్యకారాచార్యులు 

మోక్ష సాధనములు - (ప్రపత్తి దర్శనము చెలముచెర్హ రంగాచార్యులు 


వన్నిద్దరాశ్వారలు = నాలాయిర దివ్య వబంధము ధనకుధరం వరదాచార్యులు 
అళ్వారల భ కిసిదాంత [పాశ స్యము డాకర్‌ ;జీ,టి. గోపాలకృష నాయుడు 
ను ఆటీ టబ ణ 


+ గ్రే విష్ణచిత్తుల కవితా వైశిష్ట్యము. డాక్టర్‌ : పుట్టపరి నారాయణాచార్యులు 


గ్‌ 


మూడవ భాగములో _ 


* స్తుతి చందనము చింతలపాటి నరసింహదీక్షితశర్మ 
ఆళ్వారుల భ క్తిత త్రము ధనకుధరం వరదాచార్యులు 
పాణయోగి ప్రభావము కొమాండూరు గోపాలకృష్ణమాచార్యులు 
దశవిధ వైష్ణవులు లంకా వేంకటనరసయ్య సూరి 


ఆంధ్ర వాబ్బ్మయము. వై ష్టవమత (ప్రభావము ఆచార్యః కె.వి,ఆర్‌. నరసింహం 


నాల్గవ భాగములో = 


౧. ళీ వేంకటేశ్వర స్తుతి మాలిక వేముగంటి నరసింహాచార్యులు 
మం పరమార్థ త్త్ధ్వ్యము కొమాండూరు రామానుజాచార్యులు 
తం శ్రీ నచ్మూళ్వారుల వైభవము టి. కె. వి. యన్‌, సుదర్శనాచార్యులు 
౪. పరకాల విలాసము నల్లాన్‌ చక్రవర్తుల కృష్ణ మాచార్యులు 
ణం థీ రామకృష్టానతారములు న | 

ఆళ్వారుల థీ క్రి విశేషములు ధనకుధరం వరదాచార్యులు 
౬. అము_క్షమాల్యదా సౌరభము ఈ యుజ్ణి వేంకట వీరరాఘవాచార్యులు 

ఐదవ భాగములో = 
౧ వేంక పేశ్వర స్తుతి వంగవోలు ఆదిశేషళాస్త్రీ 
౨. ఆళ్వారుల విశిష్ట భానములు ధనకుధరం వరదాచార్యులు 
త ట్రీ కులశేఖర వై భవము చిలకపాటి విజయరాఘవాచార్యులు 
౪, ముకుందమాల గండ్ర వ్యాల్యా నవిళము) శ్రీభాష్యం అప్పలాచార్యులు 
౫. వైజయంతీ వై భవము తొమాండూరు గోపాలకృష్ణమా చార్యులు 
౬ థ్రీ నాథమునుల వై భవము నల్టాన్‌ చక్రవర్తుల కృష్ణమాచార్యులు 
గ. థ్రీ యామునాచార్య వైభవము కె. వి, వి యల్‌. నరసింహాచార్యులు 
ల థ్రీ వివ చి తీయము _ వెషవ మతము డాక్లల్‌ ? దివాకర్ల వేంకటావధాని 
ఆంద ఎం జాణ ట ద 
ఆజవ భాగములో = 

౧. థ్రీ వేంకపేశ్వర సుప్రభాతము (ప్రతివాది భయంకర వేదాంతాచార్యులు 
చిం ఆళ్వారులు బే తాత్విక దృక్పథము ధనకుధర౦ వరదాచార్యులు 


శ్రీ రామా నుజావతరణము శ్రీమన్నారాయణ రామానుజ జీయరుస్వామి 


న్‌ 


౪. శ్రీ రామానుజ యుగము - నాటి సాంఘికపరిస్టితులు గూడ సుందరరామయ్య 
శ్రీమదామానుజులు = శ్రీ వేంకటాచలము టి,కె.వ,యన్‌, సుదర్శనాచామ్యుణు 
౬. శ్రీ రామానుజ వాజ్మయము _ త ద్విశేషము వికాల శేషాచార్యులు 


ఏడవ ఖాగములో = 


౧. ఛ్రీనివాన స్తుతి బృందావనం రంగాచార్యులు 
చి. దివ్య (వ్రబంధములు _ సంగీత సాపాత్యములు ధనకుధరం వరదాచార్యులు 
౩ శ్రీ రామానుజ వై భవము కందాడై శ్రీనివాసాచార్యులు 
౪, ్రీమ్మదామానుజోదాహరణము చెలమచెర్ల రంగాచార్యులు 
౫. శ్రీమదామానుజులు = భక్తి తత్వము చించాపట్టణం శ్రీరంగాచార్యులు 
౬. (శ్రీ యతిరాజ వై జయని తిరుమల నరసింహాచార్యులు 
8౭, _ (శ్రీమదామానుజులు - విశిష్టాద్వైతము కె. లక్ష్మీనరసింహాచార్యులు 
రా. శ్రీ రామానుజ స్తుతి పూర్వ కవి 


ఎనిమిదవ భాగములో - 


౧, ఫ్రీ వేంకట్మాదీశ్వర స్తుతి కోటభట్టరు వేంకట రంగాచార్యులు 
౨. దివ్యప్రబంధ సీరాజనము ధనకుధరం వరదాచార్యులు 
౩. భగవ ద్విషయము _ తద్విశ్రేషములు కిడాంబి శ్రీనివాస రామానుజాభార్యులు 
౪. శ్రీ రామానుజ దర్శనము తట్టా విజయ రాఘవాచార్యులు 


౫, థ్రీ రామానుజ నవరత్నములు _ నల్లాన్‌ చ్మకవ ర్హుల వీరరాఘవాచార్యులు 
౬. శ్రీమద్రామానుజుణు _ యోగవిద్యా రహస్యము చించాపట్టణం శ్రీరంగా చార్యులు 
రిం ధనుర్దాసు పుతుంబాక శ్రీకృష్ణయ్య 
రా తీఎనామములు - వైష్ణవ తత్త్వము డాక్టర్‌ : కిడాంబి నరసింహాచార్యులు 


మొదటి భాగము టి టి. డి. సమాచార కేంద్రంములలో మాత్రమే 
లభించును, మిగిలిన భాగములు మా వద్ధ లభింపగలవు, రెండవ 
భాగము రు॥ 20-00. మూడవ భాగము రు॥ 20-00. నాల్గవ భాగము 
రుః 20-00. ఐదవ భాగము రు॥ 25-00. అజవ భాగము రు॥ 30.00. 
విడవ భాగము రు॥ 33-00. ఎనిమిదవ భాగము రు॥ 30.00, (తపాలా 
ఖర్చులు ఆదనము.) 


శ్రీ రామానుజ కీర్ధి కొముది 


మహారాజ పోషకులు 
1. శ్రీమాన్‌ చిలకమళజ్థి సత్యలక్ష్మణాచార్యులు, 3. &; క. 1; 1. 5, 


(ీలైద్ద ఇబంటావ్స అభీనర్‌) గుంటూరు 
2. 5/1 సఉగిదకోం6౬6గ ౧, ౧౯౦౦౪, ౧౧.౨. 
“4౦౮౧6 ర70/టా0౯ ;- ఉ%20] 
746 *2గలా? ౧ ౧/౯4/670౫ | (౮5. గ.) 
పోషకులు 
+. శ్రీమాన్‌ నండూరు సత్యనారాయణా చార్యులు గుడివాడ 
2. శ్రీమాన్‌ కిడాంబి వెంకట నరసింహాచాగ్యులు "పెంటపాడు 
విరాళములు 
1. శ్రీ ధనేకుల వెంకకేశ్వరరావు, గుంటూరు రు॥ 116-00 
2. శ్రీమాన్‌ వుగల వెంకట నమ్మాళ్వారు 
పోలీను ఇన్‌ స్ఫెక్టర్‌, కనిగిరి ర్ము 100-00 


సభ్యత్త 1 వివరములు 
మవోరాజు నోతవలు ద గ,//0. రాజ వోనకులు ద4 6/6, 
వోవకులు ద4 ౯/6, 

ఈ మూడు తరగతుల వారికిని ప్రస్తుతము మావద్ధ సిద్ధముగా 
నున్న భాగములను వెంటనే పంపుచుః మిగిలిన భాగములను కాల 
ఈఊమమున వరుస వరుసగా పంపగలము. సభ్యత్వ రుసుములను గి. 0, 
ద్వారా గాని లి. ద్వారా గాని పంపవచ్చును. 
ఉత్తర (ప్రత్య త్తరోమలవ న 

శ్రీ రామానుజ కీర్తి కౌముదీ గుంధమాల 


శ్రీ లశ్రీ ఖనాగాయణ పురము 


గుంటూరు = 522 006 


